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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate N. Mø lleiiberg gt. 

Betegnelse 



nr. 



2 B 



Eier 1970 Trygve 
Takst kr. 80 000 
Bruk Bolig 


Aalberg (b) 
Areal tomt 19?6n J 


bygninger 


m 1 




Oppf&rt 


ttdliatt 


senest 




omkring 


KJEHT 

biste Drann 


T idligere oranner 






ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 




Plen type 










Hovedmål 






Etasjer 1 





Grunnmur Pus se t s t e in s 
Vegger Tømmer. 



Tak 



panel 



Sal tak. Tegl* 



Kjeller 



Delvis 



Eksterier T-post vinduer, samt 3-fags vindu med flat profilert 
omramming. Fortanning under over-bord* 

intener Modernisert , 

Gårdsplass, Hage* Velstelt. 

uthus En etasje pult tak. Dårlig. 



Ombygging 1884. Forandring. 

1963. Riving av fløy mot østj oppføring av ny 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive . 



Vedlikeholds tilstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitektiirvurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 10.5- 1975. 
Sign J.T. 



Gate N» Mø llenberg gate 


nr. 2B 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 




Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige plener 

■ 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


N. Møllenberg gate n r. ^ 


■ 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Olga og Arvid Jensen, 

20 000 Areal tomt 277 m* bygninger 

Bolig 


rn* 


Oppført 


tidligst senest 


omkring 


Siste brann 


Tidligere branner 


AN1ATT 


Byggherre 

A r Lr i fr A Lr ♦ 

ArKiteKi 




Oppr. bruk 


Plan type 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein. Hel » 
Tømmer, Stående panel. 


Kjeller 


Saltak. Skifer. 


Delvis. 


Eksteriør 


Modernisert med trefags- vinduer og hele vinduer. 


interiør 


Modernisert* 




Gardsplass, 
Uthus 


Hage. 




Ombygging 


1877 29.9. Se protokoll. 

1956 Forandring, 

I96O Utvidelse- av port* 

1964 Tilbygg på gårdsplass. 


Teg n i n g e r, o ppmå iinger 

< 






Ønskelige foran d ringe r 






Omgivelser 

Positive • 






Vedlikehoidstitstand B 
Antikvarisk tilstand 
Arkttekturvurdering - 
Miljøvurdering B 






Prioritering C 


- 




Dato 10.5*1975. 
Sign J.T. 



- 



Gate N * Mø llenberg gatenr.4 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

■ 

■ 


Kilder 

i 




Tidligere bygning 
brent /revet 


Kultur-, persona \h i sto r ie 

• 


Reguleringsplan 
TU hinder 
for bevaring? 


Fremtidige plener 




■ 




// ^^Sh^T- ^Sa»SP\ 

// i!" ' ?Lg£ 

rf * ■ - -V ~ * ™ 











It. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


N.Møllenberg gate nr, 6 






Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 


Vicktor Sivertsen m ♦ f 1 . 

15 000 Areal tomt 265 m 2 . bygninger 

Bolig. 


m* 




Oppfort 


tidligst senest 


omkring 




KJEHT 

Siste brann 


Tidligere branner 


AHTATT 




Byggherre 
ArKiteKt 


i 


Op pr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Hel» 
Tømmer stående panel. 


Kjeller 




Tak 


Saltak. Tefel. 


Delvis . 




Eksteriar 


Tofags vinduer m # hele rute 


r og flat omramming. 




Interiør 


* 

Modernisert. 






Gårdsplass, 
Uthus 


Hage f heller» gress * 

To etg, pult tak. Ubebodd. Dårlig. 




Ombygging 


Ingen opplysninger i (BA) 






Teg n i n g e r, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive* 






Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurderlng C 
Miljøvurdering B 








Priori*enng C 








Dato 10-5-75 1 

Sign J.T. 



Gate 



N.Møllenberg gt. nr 6 



Eldre bilder 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Ku Hu r-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TO Mnder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


N. Møllenberg gate nr. 7 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Jakobsen, Arnold B* 
kO 000 Areal tomt 350 m* bygninger 
Bolig 






Oppført 


tidligst senest 


omkring 




KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


AMTJitT 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plenty pe 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Hel. 
Tømmer, liggende f aspanel . 


Kjeller 




Tak 


Valmtak. Skifer. To kobbhus 
mot gate* 


Under hele huset* 




Eksteriør 


Jevnt fordelte tofagsvinduer nu to ruter i faget. 
Flat prof . omramming m. overbord på konsoller. 




Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Heller. Ustelt. 
Ingen. Revet. 






Ombygging 


1886» Byggeanmeldel se . 

1938. 3 kobbhus oppført, 

19^6. 2 w.c. i 1*etasje innredet* 

1957 Baderom i 1. et. 

1967 Uthus revet 




Ta a rt 1 nn fir 


oppmålinger 










Ønskelige forandringer 








Omgivelser 








! Positive. 






■ 


Vedlikeholdstilstand B - 
Antikvarisk tilstand C 
A rk i tekt u rv urd erin g C 
Miljøvurdering B 








Prioritering C 








Dato 10*5*75 
Sign J.T. 



Gate 



N.Møllenberg- gate '-r. 7 



Eldre øilder 



Foto 



Litteretgr 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, pe r sona I historie 



Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 



■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


flahuhno 1 t 


Gate 

Betegnelse 


Nedre Møllenberg nr. 9 




Eier 1970 Schistad, Sigurd 

Takst kr. 52 000 Areal tomt 368 m\ bygninger 

Bruk Bolig, 


m* 


Oppført 


tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 


AMTA TI 


Rvaoherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plenty pe 






Hovedmål 




Eta^ier 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset mur. Avskallet, 
Tømmer, Liggende Faspanel. 


Kjeller 1 


Tak 


Valmtak. Skifer, , 


Under hele huset. 


Eksteriør 
Interiør 


1800-preg nu horisontalbånd m. utskåret bredt felt 
i etasje- skiller samt stående brystningspanel under, 
hor. bånd i 1, etasje, T-postvinduer m. flat prof.omr. 

overbord på utskårne konsoller. 


Gårdsplass, 
Uthus 


Grus. Heller* Trang. 

Bakhus i to etg. + full kjeller. Bebodd. 


Ombygging 


1 896 Bygge anm el deise « 

1929 To nye kobbhus, 

1955» Innredning bad/w. c. i 


2. e 1 23. ^ j e . 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive. 



Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand 

Arkitektur vurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 10.5.75 
Sign J*T. 



Gate 


N« Møllenberg £t . 


nr 9 


Eldre bilder 


FotQ 


Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder 
lor bevaring? 

Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate N. Møllenberg gate nr. 15 
Betegnelse 


Eier 1970 A/L Trøndermeieriet 

Ta lest kr f\ fl finn A»a| tnmt fm' Kvaninofir 

Bruk Bolig. Forretning i kjeller. 


in 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 

- |_Jk fa ■ 

Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plontype 


, ■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset mur* Avskallet, 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Skifer, 


Under hele huset, ! 


Eksterier 1880-preg, Prof. hor . bånd under vinduer i 1 # og 2, etasje. 
Brystningspanel i 1, etasje, T-post-vinduer m.flat om- 
r amming og overbord på konsoller. To fløyet ing, dør m. 

interiør overvindu . J ernr ekkverk . 


Gårdsplass, Sementert, Trang men ordentlig. 

Uthus Bakhus i tre etg, Valmtak. Bebodd. Ut styrt som forhus. 


Ombygging 1880 By ggeanmeldel se , 

1 896 Bygn. forlenget . \ 

1900 Kjeller utgravd under bakbygn, 

1903 Forandring. 

1912 Forandring i kjeller. 


Teg n i n g e r, 0 pp må linger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedtikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Priori*ering 




Dato 10,5*75 
Sign J.T. 



Gat* N. Møllenberg ^ate 


nr, 1 5 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 












Kitter 

■ 






Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


■ 




Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige planer 









ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


N. Møllenberg gate nr. 16 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Hestnes . K t Gården, R* 

72 000 Areal tomt 389 m\ bygninger 
Bolig 




Oppført 


tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 


WT ATT 


Byggherre 
ArKiteKi 




Oppr. bruk 


P tan type 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Sprukket • 
Tømmer» liggende f a spane! * 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak 


Valmtak. Tegl, j 




Eksteriør 
Interiør 


Symetrisk fasade m. prof , hor .bånd i etas jeskiller , 
Kraftig profilerte hjørnekasser, T-pos tvinduer m, 
flat profilert omramming og overbord på konsoller» 


Gårdsplass, 
Uthus 


Vinkelhus i to etg. Bebodd, samt, ubebodd uthus i to etg. 


Ombygging 




■ 


Tegninger, oppmålinger 








Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive, 






Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand 0 
A rk i tekt u rv u rderi ng B 
Miljøvurdering A-B 






Prioritering C 






Dato 10. 5. 75 
Sign J.T. 



Gate 



N, Møllenberg gate * **i 16 



II 



Eldre bilder 



FolO 



Litteratur 



Kilder 


i 






Tidligere bygning 




brent/revet 





Ku Hur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




27-- 1 

i-l! n M 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



Gate 

Betegnelse 


N, Møllenberg gate nr. 27A 






Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 


Trondheim kommune 

7 000 Areal tomt 237 m ' bygninger 

Bolig 


1 1 1 




Oppført 


tidligst senest 


vlllnl il *y 




Siste brann Tidligere branner 




ANTATf 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 1 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Hel. 
Tømmer* Stående panel. 


K rallar 




Tak 


Sal tak. Tegl* 


Delvis. 




Eksterier 


To fags vinduer m* hele ruter. Flat profiler 
ming m, fortynninger under overbord. 


t otnram- 


Interiør 








Gårdsplass 
Uthus 


Heller. Gras. Ustelt. 
En etg. pult tak. Dårlig. 






Ombygging 


In^en opplysninger i BA 






Tegninger» oppmålinger 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 








Positive. 






VedHkeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


c 
c 
c 
c 






Prioritering 








Dato 10.5*75 
Sign J.T. 



Gate N# Møllenberg gate 




nr 27A 






Eldre bilder 


Foto 






Litteratur 

■ 


Kilder 






r 




Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 








• 'i 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


t 






li 


Fremtidige planer 


■ 

i 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 

Gate N. Møllenberggt nr, 29 a 

Betegnelse 

Eier 1970 Dahl Johan 

Takst kr. 20 000 Areal tomt l83m* bygninger m 1 



Bruk 


Bolig 








Oppfort 




tidligst senest 




omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 




Plantype 










Hovedmål 






Etasjer ^ 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset i 
Tømmer, 


3tein, hel 
stående panel 


Kjeller 




Tak 


Saltak, 


tegl 


Under 


hele huset 



Eksteriør Tref agsvinduer i T-post form. Flat otnramming m. over- 
bord på konsoller. Sy n lig laftekasse og hor, bånd under 
vinduer i 1. et* 

Interiør 



Gårdsplass, Heller, gras 

uthus En et. pult tak, ubebodd, bra. 

Ombygging 

1909 Forandring og tilbygg 

192k Forandring 

1926 Tilbygg og flytting 

1927 Oppf . av murt fløybygn. i to et 
193^ Uthuset utvidet 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



Vedtikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 



c 





Prioritering C 




Dato 10.5.1975 




Sign J • 



Gate u ec i re Møllenfoergt . 


m - 29 sl 


FIHrft bilder 


Foto 

Nr 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent /revet 




Kultur-^ personalhistorie 


■ 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 





Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nedre Mbllenberggate nr ' 31 

Betegnelse 


a 


Eier 1970 Signe og Kathrine Wisth 

Takst kr. 20 000 Areal tomt 440 m* bygninger 155 m * 

Bruk bolig 


Oppfort tidligst 1864 senest 


1S68 omk " n 9 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre Baker Anton Dahl (iflg. Byes °pp r - bruk bolig 
Arkitekt opptegnelser) 


Plantype 




Hovedmål lo5o x 48o ( hovedf lbyen) 


Etasjer 2 


Grunnmur gråsteinsmur, i god stand 
vegger tommer, panelt 

Sal- ! 
Tak tegl krumstéin 

r enn ekas se 


Kjeiier utgravd bare under 
stua (vestre f loy) . 
Utvendig nedgang. 



Eksteriør 



Interiør 



Stående panel, delvis novkasser, profilert list under 
1« etg. vinduer. 2-fags vinduer (opprinnelig 6-felts). 
Parve: oker, hvite vindusrammer. Gesimskonsoller . 

Spor etter åpent ildsted (grue)på kjokken 1. etg. 



Gårdsplass, Innelukket m. port, hellelagt. 

uthus Åpent skur (vognskjul) med gj.gang til kjokkenhage 



ombygging 14.11,1903: Åpent vognskur anmeldt. Nektet, men til- 
synelatende oppfort etter planene. 
Sak 56o/63: Sbknad om forandr, av uthus til bolig, 
16. 12.197o: Oljebrenner inst. hos Johan Wisth 



Tegninger, opp må tinger 

19o3: tegn. nytt skur, sit. plan l:5oo, 

sign. ing. Hassel 
Mars 1973: oppmålt, O.M. 



plan og snitt l:loo, 



Grunnen innkjbpt 1864. 
18.6.1879: Skipper Carl J. Waade 
sdkte om oppf. av uthus; godk j ♦ 
med forbeh. om ny gate iflg. regu- 
leringsplan. 

19ol: Carl Wisth kjopte eiendommen 
av glassmester Juberg. 
19o7: Grunnen innkjopt av kommunen 
i reguleringsoyemed (påtenkt ut- 
videlse av Bakkegata) . 

Pram til krigen ble uthuset brukt 
som stall. 



Ønskelige forendringer 

Bad, WC 



Omgivelser 

Store deler av kvartalet 
er revet. 



Vedlikeholds tilstand A 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering g 

Miljøvurdering ~Q 

Prioritering C 



Dato 



1.5.1973. 
s *9 n Oistein Mangset 



— 



Gate Nedre Mollenbere: 


nr. a 

J J- CL 


Eldre bilder 


Foto 




Prospektkort "Bakkegaden. 




Trondh.jein. " 191o. Vidensk.- 




3 el sk * 




Foto i Minieook for Trondh. 


Litteratur 


Foto fra Storsteinen, "Bye 1 a 

samlinger" 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan _ _ _^ . 

Til hinder Ingen reguleringsplan foreligger. 

for bevaring? 



Fremtidige planer 



MB 73 



Gate: Nedre Mollenberggate 


Matr.nr.: 5^ a 


. i 


Nåværende bruk 

Kjeller: boder (mat) 

1 p*hff** bolis* P npr^ 

2* etgi s 2 " 
kvist: 


Sidebygn,: bolig 
Uthus : 

tilsammen 


1 pers. 
5 pers» 


Oppvarming (hovedoppvarming) ; 


ved / ol "i p 




Vannklosett antall* o 
Bad/ dusj : 0 
Vaskerom: 


Ajinet avtrede antall * 


, . „ - 






Boder: 


Privatbiler, antall: 0 
Parkeringsforhold : 







Vinduer: doble/ enkle : 1. etg. doble, 2 
Utetthet, råte: nei 



etg. og hybel enkle. 



Merknader 

Evt. oppmåling av manglende planer 



Revet 



— ^ — 



April 73, Sign.: 



— 




N 



103O 



f- 



Jf 



O 



o 




£H ££RGGAT 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Mollenberggate ^r, 31 t> 

Betegnelse 


Eier 1970 Asbjorg Bye m.fl. « 

Takst kr. 22 000 Areal tomt 482 m * bygninger ^06 m ? 
Bruk bolig 


Oppført 1872 tidligst senest omkring 


KJENT 

o tale ur iinn l lu 1 iy(?r^ DrdnnLf 




Byggherre C.J. Bye 
Arkitekt 


Oppr. bruk BOLIG 


Plantype 




Hovedmål 870 X 620 


Etasjer 2 


w- m i n Hi— ■ ■ i P 

^runnrnur 
Vegger 


M i a 1 1 cx r 

rv 1 ener 


Tak 




Eksteriør 




Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

2.3*1887: Soknad fra Carl J. Bye om "f orhoyelse" av huset 
1972: Revet. (Se uttalelse av 19. 7- 72 fra Kontoret for regist 
rering av eldre bebyggelse.) 


Tegninger, oppmålinger 

foreligger ikke. 


19o7: Grunnen innkjopt av kommunen 
i reguleringsdyemed (påténkt 
utvidelse av Bakkegata) . 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark i te ktur vurdering 
Miljøvurdering 




Prioritering 




Dato 1,5.1973. 

sign Oiatein Mangset 



Gate Nedre Mbllenberggate 


™- 31 b 


Eldre bilder 


Foto 

"Mindebok for Trondhjem" . 

Fotografi fra Storsteinen, 
tidsskr .utklipp fra "Bye'3 

samlinger" 


Litteratur 




Kilder 


i 


Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 

Siste beboer Bye gjorde mange historiske oppteg- 
nelser, bl. a. finnes en del notater om forholdene på 
Mollenberg i gamle dager. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



I 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nedre Mollenberggate nr. 33 

Betegnelse 




Eier 1970 A. Jakobsen, L. Carlsen (Nå: Stein Jakobsen) 

Takst kr. 55 000 Arealtomt 631 ru\ bygninger 149 m a 

Bruk bolig, kjeller delvis butikklokale. 


Oppfart tidligst 1872 senest 


omkring 


Cgodkj . ) 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre Skipper Rasmus Ystad 
xflittaMc (satte opp huset selv) 


Gppt bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 114 0 X 720 


E tasler 2 


Grunnmur i god stand, ny under side- 
ns 9 *' Hovedflby: panelt t ommeS gSet ■ 
Sal- Sidefloyer bindingsverk? 
ak Skifer/ sementstein 


Kjeller 



EksterMar Stående panel, lite ornamenter. 
Ett-felts vippevinduer. 

Farve: elfenben, oker vindusrammer, Kjellermur skarp rod 
lnterior med grbnne v. rammer. 

Gårdsplass, Innelukket av bygn. pa 3 kanter. 

Uthus 



ombygging 25-7-1928: Sokn, om ombygging/ny utgraving av kjeller 

til butikklokale, godkj , 
4.6,1947: Mindre endring il* etg. 

27.5.1963: Sokn, om utskifting av vinduer il, og 2, etg, 

( f asadeendring) godkj . 
1966/67: 2 petr .brennere installert. 

7.8.1968: Restaurering og endring av bstre flby, tillegges 
2o,8.1969: Install. WC i 2. etg. leilighetene, 



Tegninger, oppmalinger 28.6.1928: Plan, snitt, fasader l:loo, sit. plan 

nu l:25o, sign. Th. Borg 
Udat., behandlet 1969: Plan 1, og 2. etg. l:loo (2 alt.) 
Juni 1968: Plan 1. og 2. etg, fasader SO og NO, l:loo, sign.JE 



Fru Jakobsen mener huset er flyttet 
fra Inderbya, hvor det tidligere 
skal ha stått som våningshus. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser Store deler av 
kvartalet er 
revet. 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand C 

Arkftekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Priori*ering n 



Dato 2.5*73. 

Sign Oistein ffiangset 



Gate Nedre Mbllenberggate 


nr, 33 


Eldre bilder 


Foto 

Fotografi i "Mindebok for 

Trondhjem 1 ' . 
Fotogr. fra Storsteinen, tids- 
skrift-utklipp fra "Bye'3 
-samlinger", — 


Litteratur 




Kilder j n g er Jakobsen 


Tidligere bygnirvg 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan Ingen reguleringsplan foreligger. 

Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




MB 73 



G-ate: Nedre Mollenberggate 


Mat r. nr.: 33 


Nåværende bruk 
' Kjeller: Inntil nylig: butikk 
' 1. ete:.- bolig (1 leil,) 
\ 2. etg.: " " 

kvist: " (hybel) 


Sidebygn.: boder 
Bakbveri m • gar as a e 

Uthus: 


Oppvarming (hovedoppvarming) : 


olje 


VannMoRptt an tal 1 * 3 
Bad/axæg* 2 
Vaskerom: ^ kjeller 


Ånnpt avtrpdp sn "h^l 1 * — 


Boder: 


Privatbiler, antall: 1 
Parkeringsforhold: garasje 




Vinduer: dotole/jooilsta koblede 
TJtetthet, råte: nei 



I.erknader 

Svt* oppmaling av manglende planer 




april 1973 Sign,: O.M. 





2, . <2k*sje » 



-1969. 




— 41 i 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Mollenberggate nr. 35 

Betegnelse 


A 


Eier 1970 Johan Lund Hauan 

Takst kr 50 000 Areal tomt 242 m * bygninger I36 m 7 

Bruk bolig, verksted/ butikk. 


Opprørt 1873-74 tidligst senest 


omkring 


KJEdl 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre Arbeidsmann Peter Hansen 

Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 15 60 X 780 


Etasjer 2 + loft 


Grunnmur gråstein smur , i god stand 
vegger tommer, panelt 

Tak skifer/ tegl 

delvis rennekaarse 

valmet mot SV 


Kjeller 

stopt golv 

■ 


Ekstehor LiggmcLe panel, 2 båndgesimser (list nu ornamenter). 
Vinduer: 2- fags m. overvindu, ornamenter i omramming. 
Farve: gråbeige, grbnne vindus r animer. Kraftige konsollei 

■nterrør under gesims og i 

^ n . . ■ , . vindusomramminger . 
Gårdsplass, Innelukket m. plank og port. 

Uthus 


ombygging 27.1.1899: Tilbygg i 2 etg. mot Festn. gata: kjokken, 

værelse, butikklokale, melkebod samt hus- 
holdningsk j eller . p 

23-7.54: Ombygging av trapp v. tilbygg ca 7 m i 2 etg., 

innredn. av 2 WC i 1. etg. og bad/wc i 2. etg. 


Tegninger, oppmålinger Ca. 1899: Planer, snitt, fasader for ombygging, 

m. l:loo, usign. 
23.7.54: Planer, snitt, l:loo, sign. Jens Aasen MNAL 


Eldste delen skal ha stått i 
St jbrdalen. 

Peter Hansen måtte selge huset 
uferdig til A. Wærness (nåv. eiers 


Ønskelige forandringer 


bestefar) 5.5.1874. 


Omgivelser 

Homogent og opprinnelig. 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand £ 
Arkitekturvurdering g 
Miljøvurdering £ 




Prior**ering Q 




Dat0 2.5.1973. 

Sign Oistein Manuset 



- 



Gate Nedre Mollenberggate nr 35 a 



Eldre bilder 


Foto 


19o2. Eier: J. Hauan 




Fotografi i "Mindebok for Trh 1 , 



Litteratur 



Kilder Johan L- Hauan 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

tu hinder Ingen reguleringsplan foreligger 



for bevaring? 



Fremtidige planer 



Gate: Nedre Mollenberggate 



Matr.nr. : 35 a 



Nåværende bruk 

Kjeller: matkjeller/storhus Sidebygn.: vedbod etc. 
1- etg.: 1 lell. Bakbygn.: 
2. etg.; " Uthus: 
kvist: boder 



Oppvarming (ho ved oppvarming) : 



fast brensel 



Vannklosett, antall: 3 
B3»/dus;j: 1 
Vaskerom: i kjeller 



Annet avtrede, antall: « 



Boder: 



Privatbiler , antall : 1 
Parkeringsforhold: garasje på tomt 



Vinduer: doble/ enkle delvis doble vinduer 
Utetthet, xåsbex iflg. eieren lopende vedlikehold 

Merknader 

Evt* oppmåling av manglende planer 
1. etg, rommer også korse ttfabrikk/utsalg (mot Pestningsgata) 



april 1973 



Sign.: O.M. 



- 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Nedre Mollenbergerate nr 35 b 






Eier 1970 
Takst kr, 

Bruk 


Asbjbrn Aasarod 

000 Areal tomt ^25 m * bygninger Qq m ? 

bolig 






Oppfart 


1874 tidligst senest 


omkring 






KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 




Byggherre 
Arkitekt 


Handelsmann Niels Stubban 

( iflg. Thanem) 


Oppr. bruk bolig 






Plantype 










Hovedmål 


1298 x 512 


Etasjer 2 + loft 






Grunnmur 
Vegger 

Sal- 

Tak 


gråstein/ teglmur 
laftet plank 

skif ertekking 


Kjeiier "bare under 
av huset. Stopt 
vendig nedgang. 


indre 
golv. 


del 

Ut- 



Eksteriør 



Interiør 



Stående panel. Vinduer av forskjellig type, dels 
2-fags f dels 1-fags. Farve: rod, hvite vindusrammer og 
nedre vindski. 



Gårdsplass, Hellelagt, Vannpost. Stakitt, 
uthus Garasje skur. 



ombygging 1951- Nytt trappehus og uthus tilbygg . 
1952: 1 WC i 1. etg. 
1957: Mont. 1 petr. brenner 
1959: 1 WC i 2. etg. 
1964: Påbygging sideflby 
1967: Mont. 1 petr .brenner , 

innredn. av dusjrom i 1. etg. 
197o: Caras;j eskur 



Tegninger, oppmålinger 6.4.1938, tegn. trappehus 1*50, Sign. M. 

18. 7. 51, oppriss sidebygg l:5o, sit. plan l:looo, sign. 

2.4.52, plan dusj/bad l:5o. 

24.4.59, plan dusjrom l:5o, sign. O.Aa. 

19. lo. 64, tegn. sidebygg l:loo, s. O.Aa. 

lo. 4*67 > plan 1. etg. l:loo, sign. A. Aasarod. 



Hansen 
B • J • 



Iflg. Thanem ble huset målt opp av 
studenter for ca. 25 år silen. 



Ønskelige forandringer 

Overdekning ved inn 
gangsparti 



Omgivelser 

Homogent og opprinnelig 



VedHkeholdsUJstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



A 

C 

c 

B 



Dato 2.5.1973. 

s,gn Oistein Mangset 



Gate Nedre Mo 11 ent) er gga te nr 35 b 


Eldre bilder 


Foto 

"Mindebok for Trondhjem 1 ' 



Litteratur 



II 



Kilder Asb j . Aasarod 

Tidligere eiere Thanem (bor i 2. etg,) 

Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan foreligger ikke. 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




MB 73 



G-ate: Nedre Mollenberggate Matr.nr.: 35 b 



Nåværende bruk 

Kjeller: matkjeller Sidebygn,: bolig / boder 

1. etg.: bolig 4 pers . Bakbygn. : 

2. etg,: " 2 " Uthus: 

kvist: boder + vaskerom (?) ti Isammen: 6 pers. 



Oppvarming ( ho ve dopp varm ing ) i 

fast brensel + elektrisk 



Vannklosett f antall: 2 Annet avtrede, antall: ~ 

)BQå/dusj: 1 
Vaskerom: 



Boder: 



Privatbiler, antall: 1 
Parkeringsforhold: garasjeslcur 



Vinduer: doble/ en&slet 
Ute t the t, råte: nei 



Merknader 

Evt, oppmåling av manglende planer 

Nåværende eier bor i 1» etasje og disponerer også boligrom 
i 2. etasje (bstlige og nordlige del). Tidligere eiere 
disponerer resten av 2, etasje. 



april 1973 Sign,: 0,M 




KILIÆ; TRH, KOMM,- -^RJClV? -SUPPLERT V*3> " "/røtz' 1: 'lOO 
^frM&j-INff Q& &?£ÅRtUiS AV^H S ^73 . ØM. ' 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Mollenberggate nr 37 

Betegnelse 


a 


Eier 1970 Arne Tellefsen (nå Olaf T. Ranum) 

Takst kr 42 000 Areal tomt 228 ™ 2 . bygninger 121 
Bruk bolig 


Oppført 1675 tidliqst lo f 2 senest 


omkring 


KJj Ml 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATl 


Byggherre Handelsmann A. Solem 

Arkitekt 


Oppr, bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 1330 X 64o 


Etasjer 2 Jr 


Grunnmur gråstein, delvis betong? 
vegger tommer, panelt 


Kjeller stopt golv 

1 utv. nedgang, 1 innv. 


Tak Saltak. Skifer. 




Ekstenor g-tø en( } e panel. Horisontal profilert list under l.etg 

vinduer. 6-felts vinduer . Farve: hvit, rode vindusramme i 


Interiør 




Gårdsplass, Plank, port mot gata. 

Uthus 




Ombygging 

1919: Utgraving av kjeller 
197o: Mont. 1 stk. oljebrenner 


Tegninger, oppmålinger 

1918-19, plan, snitt kjeller l:loo, 

1973, plan 1. og 2. etg. 
oppmålt, O.M. 


sign. ark. Borg. 


Opprinnelig anmeldt med valmtak 
på alle 4 sider, huset plassert i 
tomtens nord-dstre hjorne (!) 
Et synlig skille i bygn.konstr. på 
tvers av husets l.retn. tyder på 
utbygging i to etapper. Kart fra 
1883 viser huset plassert og ut- 


Ønskelige forandringer 

Bad, WC 


Omgivelser 

Homogent og opprinnelig 


bygd som i dag. 


Vedlikeholdstilstand J} 
Antikvarisk tilstand \ 
Arkitekturvurdering g 
Miljøvurdering B 

Prioritering Q 




Dato 2.5.1973- 

sign Oistein Mangset 



Gate 



Eldre bilder 



Nedre Iviollenberggate 



nr. 



37 a 



Foto 



Litteratur 



Kilder fru Ydsti, 84 år (har bodd her siden 1934) 



Tidligere bygnir>g 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan foreligger ikke. 

Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



Gate: Nedre Mollenberggate Matr.nr.: 


"37 A 




Nåværende bruk 

Kjeller: boder Sidebygn. : 

1. etg.: 1 lell. 4 pers. Bakbygn. : 

2. etg.: 2 " 4 " Uthus: 
kvist: hybelleil. + boder, 1 pers. 


tils. 9 


personer 


Oppvarming (hovedoppvarming) : olJe + fast brensel 




Vannklosett, antall: 1 i , . -, n Annet avtrede, 
Bad/ dusj: nei Kje±±er (i ustand)> 

Vaskerom: stbrhus i kjeller (i bruk) 


antall: 




Boder: 


Privatbiler, antall: 1 i 1 
1 Parkeringsforhold: parkerer på gata , 


Vinduer; enkle* delvis doble i 1. etg. j 
Utetthet, xåAEx Beslag rustet bort 


I erknader 

Svt. oppmåling av manglende planer 






jjye rust i vannet. 
Lekkasje fra loftet. 

■ 

• 

■ 




■ 

1 

■ 

[ 


april 1973. 


Sign.: 


O.M. 



— 




Kl 



1330 




1. 



Jaasal 





3- 

x0 



i-™*™.* APR. i97"5." <#>V 




i% 4<DG 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Nedre MSlleiiberggate nr. 37 


b 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Thoralf Linge m.fl. (Nå: Engen) 

15 000 Areal tomt 284 ™* bygninger 9o m a 

"bolig 


Oppført 


1876 tidligst senest 


omKring 


k;I ni 

Siste brann Tidligere branner 


Ull At T 


Byggherre 
Arkitekt 


Johan Leistad 


Oppr. bruk bolig 


Plan type 






Hovedmål 


1185 x 625 


Etasjer 2 (£) i 


Grunnmur 
Vegger 


gråsteinmur, noe opp smuldret 
tommer, panelt 


Kjeiier med stopt golv 
Ut v. nedgang. 


Tak Sal tak, tegl. 




Eksteriør 


Stående panel. 6-felts vinduer. 



Farve: Oker, vindusrammer lys gronn. 

Interiør 

Gårdsplass, åpen 
Uthus 



Ombygging 

1882: sokn. om innredn. av 2 boligrom i tidl* uthusfloy, 
godkj. "betinget av utfylling av bind. verk med 3"x9 M 
plank. 



Tegninger, oppmalinger 

Oppmålt mars 1973 plan 1. og 2. etg. O.M. 



Ønskelige forandringer 

Inst. WC og bad 



Omgivelser 

Homogent, opprinnelig 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand A 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering 0 



Dato 
Sign 



.5-1973. 

istein Mangset 



Gate Nedre Molienberggate . 


™ 37 b 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 

i 


Tidligere bygning 
brent /revet 









Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan foreligger Ikke. 
Til hinder 

for bevaring? 
Fremtidige planer 

Eieren har planer om å installere WC/bad oppe 'og nede. 




MB 73 



Gate: Nedre Mollenberggate 


Matr.nr.: 37 b 


Nåværende bruk 

K. fl eller: m a ~h"hnH citnrVinQ 

1. etg.: i leil> 9 2 pers. 

2. etg.: x leil., 2 pers. 
kvist: i hybel, 1 pers. 


Sidebygn. : iro ju n j 

, , . veciDoa, uXeao 

ijaicoygn* * 
Uthus : 

tils. 5 personer 


Oppvarming (hovedoppvarming) s 


olje 


Vannklosett, antall: q 

Bad/ dusj: nei 
Vaskerom: 


Annet avtrede, antall: 


Boder; 




Privatbiler, antall: 0 
Parkeringsforhold: 


Vinduer: SCJtoSDe/ enkle , nykittet. : 
Utetthet, råte: Skjevhet, utetthet. j 


Merknader 



Evt. oppmåling av manglende planer 

Grunn setninger, store skjevheter i grunnmur og laft. 
Skjevt golv, fall fra pipe. 
lekkasje ved defekt takvindu. Råte? 



^ 

i 



Sign. : 





i 



f -t 



r— 


jlftft 


1 














1 h 












zife-ti 1 — 1 


4- 



3 




J 



I E 



38- r' 



4= 




NE£>R? ,VM3U 



1 ; £j? 



oFBvtéi-T AW-S /yrs , £fM/£fl 



Ått 57 B 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Oppfort 


tldliqst 


senest 


omkring 


■KJLN.T 

Siste brann 


Tidligere branner 




AMU1T 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 




■ 




Hovedmål 




Etasjer 2 





Gate Møllenberggt . «*■ 38 A og B 

Betegnelse 

Eier 1970 falnes, Gertie (a) lEalseth Georg (B) 

Takst kr. ^^tOOO Areal tomt 560 m ? bygmnger m 7 

Bruk 



Bolig 



Grunnmur Pusset stein, avskallet 
vegger Tømmer, liggende f as panel 



Tak 



Vaimtak^ skifer 
To kobbhus mot gaten 
I8b0. 



Kjeller 



Under hele huset 



Eksteriør j-uu^-preg ni, prof. hor, bånd x e tas jeskiller og under 

1* et. vinduer* Brys tningspanel. Nyere hele ruter i gamle 

åpninger. Flat profilert omramraing m. overbord på konsoller 
Løysagarbeider under overbord og 1 felter under vinduer i 

ln terier d* ©t. 

Gårdsplass, Heller, sand, trang. 

uthus To et., bebodd, utstyr som hovedhus. 



Ombygging lg?5 ^ 

1891 Uthus ombygget 
1899 Loftsetasje utvidet 
I966 To kobbhus mot gate 

1969 WC inn st. . ± hovedhus og bakgård 
1969 Tilbygg i to et. mot gårdsplass. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Tegninger» oppmålinger 



VedtikeholdstMstand C 

Antikvarisk tilstand B-C 

Arkitektur vurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 10. 5- 1975 
Sign J.T. 



Gate 



m. A og B 



il 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygnirtg 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



* 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Mollenberggate nr . 39 

Betegnelse 


a 


Eier 1970 Ole Sollie (siden 1968) ! 

Takst kr, 42 000 Area» tomt 223 m* bygninger 99 m 3 

Bruk bolig; verkstedlokaler i kj eller . 


Oppført 1875 tidligst senest 


omkring 


«JENT 

Siste brann Tidligere branner 


AWTftTT 


Byggherre HaHSine FrOSt 

Arkitekt Tommermann Haas Forseth 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål l?2o X 64o 


Etasjer 2-J- 


Grunnmur &r å s teinmur, i god stand- 

Ve " er Panelt tommer 

Sal- 

Tak Tegl takstein 


Kieller Stdpt golv 


senor Liggende panel, Liggende profilert list u. l.etg. vindu. 
Vinduer: 2-fags, overvindu m. sprosse. 
Farve: oker, vindusrammer hvite. 

Interiør 


Gårdsplass, delvis hellelagt, innelukket 
uthus i mur . 


m. plank og port. 


Ombygging 

1886: Endret romoppdeling 

1911: Utgraving av full kjeller m. 

1961: Mont, 1 oljebrenner 


ly s grave r 


Tegninger, oppmålinger 

9.7.19o7, plan kjeller, snitt l:loo, sign. Th. Borg 
Ca. 1911, plan, snitt, fasader l:loo. 




ønskelige forandringer 

Bad, WC 




Omgivelser 

Homogent, opprinnelig 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering g 




Da, ° 3.5.1975. 

s ' 9n Oistein Mangset 



Gate Nedre Mbllenberggate 



"r. 39 a 



Eldre bilder 




K.lder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan foreligger ikke • 

Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



MB 73 



Gate: Nedre Mollenbefggate Matr.nr.: 39 a 



Nåværende bruk 

Kjeller: trykkeri, verks-fced, Sidebygn.: 

1. etg.: 2 lell. er 4 pers. Bakbygn.: 

2. etg.: 2 leil. 5 pers. Uthus: 

kvist: i hybel 1 per3. tils, lo personer 

Oppvarming (ho ved oppvarming) : elektrisitet 



Vannklosett, antall: o Annet avtrede, antall: 2 

Bad/ dusj: 0 

Vaskerom: stbrhus i kjeller, ikke i bruk. 
Boder: 



Privatbiler, antall: 3 

Parkeringsforhold: f ortausparkering, 1 i veita, 2 på gata. 



Vinduer: doble/ éS&fiOEo: 
Utetthet, råte: 



Merknader 

Svt. oppmåling av manglende planer 



■ 



4.5.73- Sign,: O.M, 



i 




AL f -V-.,'/..,: 



h4; 1 . ^ oo 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Fedre Mollenberggn.te 


nr. 39 b 




Betegnelse 








Eier 1970 
Takst kr. 


Sverre B. Næss (Nå: 

2o 000 Areal tomt 296 m - 


Gerd Dal) 

bygninger 82 m? 




Bruk 


boli£ 






Oppført 


1877 tidligst 


senest 


omkring 


KJEMT 




ANT aT 1 


Siste brann 


Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 


John Holm 


Oppr. bruk 


bnl i sr 


Plantype 








Hovedmål 


12o4 x 452 


2 

Etasjer t ~ 





Grunnmur g r ås teinsmur , god stand 
vegger panelt tommer 



Tak 



Sal tak • Skifer, 



Kjeller jordgulv, 

liten takhbyde 
utv. nedgang. 



Eksteriør 



Interiør 



Stående panel 

Vinduer: 2-fags med overfelt. 

Farve: rod, vindusomr ,+bvre vindski grbnne, vindusrammer 
+ nedre vindski lys gule. 



Gårdsplass, delvis hellelagt. Nettinggjerde, 

Uthus 



Ombygging 



Ukjent. ("En gang var det en armen inngang og trapp?") 
Ingen opplysninger i Trh.komm.arkiv. 



Tegninger, oppmålinger 

Oppmålt mars 1973» plan 1, og 2. etg., 6,M. 



Ønskelige forandringer 

Bad, WC 



Omgivelser 

Homogent, opprinnelig. 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Priori* er ing 



A 
C 
B 

B 



Da, ° 3.5.1973. 

s ' 9 " Oistein Mangset 



Gate Nedre Mollenberg;gate 


nr 39 b 


Eldre brlder 


rota 

. _ 


Litteratur 





II. 



Kilder fru Næss i etg. 

Mulig kilde: Sv. B. Næss på Hospitalslbkka gamlehjem 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



foreligger ikke. 



Fremtidige planer 




MB 73 



Gate: Nedre Mollenberggate 


Matr . nr . : 


39 b 


f Nåværende bruk 
1 Kjeller: bod 

1. etg, : 1 leil. , 2 

2. etg. : 1 leil* , 3 
kvist: r tbrkeloft 


pers . 
pars. 


Sidebygn*: kott, spiskammer 

Bakbygn. : 

Uthus: 

tils» 5 personer 


Oppvarming (ho ved oppvarming) : 


ved, olje 




Vannklosett, antall: 
Bad/ dusj; - 
Vaskerom: - 




Annet avtrede, 


antall: 1 


Boder: 


Privatbiler, antall: 
Parkeringsforhold : 


1 

i veita 






Vinduer: doble/ enkle 
Utetthet, råte: 


doble i 2., enkle i 1. 
noe utette 


etg. 


Merknader 



Evt, oppmåling av manglende planer 



4-5.73 Sign.: 6.M. 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nedre Mø 11 enb erg gt. ni\ kO A og B 

Betegnelse 


Eier 1970 Iversen, 

Takst kr. 65000 
Bruk Bolig 


Kristian (å), Hammer Fri tjo v 

Areal tomt 56I ™! bygninger m 7 


(B) 


Oppfort 


tidligst senest 


omkring 


Kjt Nt 

Siste brann 


Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr* bruk 


■ 


Plantype 






Hovedmål 


Etasjer 2 





Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset 
Tømmer, 



tein, hel 
liggende 



Saltak, te 



Kjeller 



Under hele huset 



Eksterior 1880-preg m. hor. bånd i e tas jeskiller og under 1. et. 

vinduer. Krysspos tvinduer m. hele ruter og flat prof. 

empirelign omraraming. Brystningspanel i 1. et. og i Telter 
lnteriø hnder vinduer i 2. et. 

Gårdsplass, Heller, trang. 

uthus To et. pulttak, ubebodd, dårlig. 



Ombygging 



1875 1.5 Se prot. 
1877 11.4 Se prot. 
1960 W.C. innredet i 1. 



et. og på loft. 



Tegninger, oppmålinger 



^0 B: Modernisert 



ønskelige forandringer 


Omgivelser 




Postive 




VedlikeholdstiJstand 


B 


Antikvarisk tilstand 


C 


Arkitektur vurdering 


c 


Miljøvurdering 


B 


Prioritering 


C 



Dato 
Sign 



10.5*1975 

J * T« 



Gate No ri re Mø 1 lenDerggX . 




nf 4U A 6g B 




Eldre bilder 


H 


Foto 


Litteratur 

+ 


Kilder 


Tidligere bygning 








b re nt /revet 









' 

Kultur-, personalhistorie 



i 



Reguleringsplan 

Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 9 Nedre Mollenberggate nr , 41 

Betegnelse 


a 


Eier 1970 M# Rohmesrao , &, Johnsen 

Takst kr. ^.Q 000 Areal tomt 227 m * bygninger 12q m * 

Bruk bolig. (i k.i eller verkstedlokaler) ♦ 


Oppfort 1875 tidligst senest omkring 


KJÉNT 

biste orann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre Pe -tter 01 aus Dahl 

Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 157© X 530 


Etasjer 


Grunnmur 

vegger Panelt tommer. 

Tak Valmet mot NO. 
! Tegl. 


Kjeller 

full kjeller, 

1 inng. fra gata, 

1 fra gården. 


Ekslener g tående panel 

Vinduer: 2-fags in . horisontal sprosse i ovre halvdel. 
Farve: hvit. 

Interiør 


Gårdsplass, Innelukket med plank og port. 

Uthus 


ombygging 1887s Forlengelse av hovedbygn. (oppr. 17? alen lang), 

påbygging av uthus» 
1899: Innredn. av kjeller og loft 
1913: Mindre endring i kjeller 

1922: Innredning av kjottf orretn. og pdlsemaJteri i kjeller. 
1956: Sammenslåing fra 4 leiligheter til 2. 2 stk. bad/wc. 
Overatbping av lysgrav. 


T.gninger. oppmålinger 1*399, planer, snitt, llloo, Sign. R.K, 

1913, plan kjeller, l:loo, 

2o.3.56, plan 1. og 2. etg., l:loo, sign. K.B. 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Homogent og opprinnelig 




Vedlikeholdstilstand , 
Antikvarisk tilstand g 
Arkitekturvurdermg g 
Miljøvurdering g 




Prioritering C 




Dato 3.5.1973. 

sign Oistein Mangset 



Gate Nedre Mbllenberggate 


nr 41 a 






eldre Duoer 


Foto 


Litteratur 


Kilder 








Tidligere bygning 








brent /rev et 









Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan foreligger ikke. 

Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



MB 73 



Grate % laHiftp Mnl 1 ln f*Y*crf?£i "h p 


fiatr.nr, : ai q 


Nåværende bruk 
! Kjeller: verksted f sliiDeri") 

1. etg.: i leil., 2 pers. 

2. etg.: i leil., 3 pers. 
kvist: y tbrkeloft 


Sidebvgn. : 
Bakbygn.: 
Uthus : 

tils. 5 personer 


Oppvarming (hovedoppvarming) : 


fast brensel 


Vannklosett, antall: 2 
Bad/ dus 3: 2 

Vaskerom: stbrhus i kjeller, 


Annet avtrede, antall: 1 

(for verksted) 
ikke i bruk f 


Boder: i kjeller 1 



Privatbiler, antall: 0 

Parkeringsforhold: 1 mulig inne i gården? 



Vinduer: doble/^ssa^ex varerammer 

UJtøfctto^^ nye vinduer mot gata. 

Merknader 

3vt, oppmåling av manglende planer 
"Tilbygd mot SV. Bra tommer!" 



i 



4.5.73. Sign.: E.H. 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Mollenberggate nr - 41 

Betegnelse 


b 


Eier 1970 Johan Roaldseth (Nå: sbrrri av JR, 3. generasj. i huset) 

Takst kr, J 0 000 AreaJ tomt ™*. bygninger m? 
Bruk bolig 


Oppfart 1877 tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 


ANT al I 


Byggherre Maskinist Edvard Salberg 

Arkitekt 


Oppr. bruk Isolig 


Plantype 




Hovedmål 1610 X 5 60 


Etasjer 2 


Grunnmur grås teinmur 
vegger Panelt tommer 

Tak Valmet mot NO 
Skifer 


Kjeller ^ nec igang 


s ener g-tående panel, båndgesims (profilert list) over 
l.etg. vinduer. Balkong/ al tangang mot gårdsrom. 
Farve: oker, vindusrammer rodbrune. 

Interiør 


Gardsplass, innelukket med plank og port. 

Uthus 


Ombygging 

1969: innredn. av 1 WC ved trapperom 


Tegninger, oppmålinger 

1969, installasjonsskjemaer l:loo, 


sign, RKS . 


Brann ca. 1925-5o. Store skader, 
"bare tbmmeret sto igjen". 
Store forandringer ved etterfol- 
gende restaurering. 


Ønskelige forandringer 

Bad, flere WC. 


Omgivelser 

Homogent og opprinnelig 




Vedlikeholdstilstand ^ 
Antikvarisk tilstand q 
Arkitekturvurdering j} 
Miljøvurdering g 




Prioritering C 




Da, ° 3.5.1973. 

s '9 n Oi stein Mangset | 



Gate Nedre Mollenberggate 



nr, 41 "b 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan foreligger ikke . 
Til hinder 

lor bevaring? 
Fremtidige planer 




MB 73 





Matr .nr • : ai -h 




Nåværende bruk 






■ Kjeller: 


Sidebygn . : ^ 0 i er 




j 1. etg.: 2 leil. 


Bakbygn. : 




1 2, etg.: i leil. 


Uthus: 




kvist: klesboder, tdrkeloft 


tils. 5 personer 




Oppvarming (hovedoppvarming) : 


i 

fast brensel 


— f 



Vannklosett, antall: l Annet avtrede, antall: 

Bad/ dusj: - tenker på å legge inn 
Vaskerom: 



Boder: 



^ Privatbiler, antall: 0 

Parkeringsforhold: 



Vinduer: doble/:sfl3d£E varevinduer 



Merknader 

Svt. oppmåling av manglende planer 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate N. Møllenberggt . nr. h2 A 
Betegnelse 


og B 


Eier 1970 Barø Arne (A) Haugen, Alv (b) 

Takst kr. 112000 Areal tomt 673m* bygninger m 3 
Bruk Bolig 


(innført ti ri li rant cfrnAct 


nrnk 1 inn 


Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


■ 

Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 9 


j Grunnmur Pusset, stein, hel 
Vegger Tømmer, stående panel 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Valmtak, tegl, 




Eksten I&80-preg# Symmetrisk fasade. Hor. bånd m, fortanning i 
etas jeskiller . Krysspostvinduer m. flat pro f. o mr amming 
og utskårne felter under. Tofløyet nyere inng. nu overvindu 

Interiør 


Gårdsplass, Gr us , velstelt. 

uthus To et. pulttak, ubebodd, dårlig. 


Ombygging 




1877 H. 2 * Se prot. 

19 63 Innredn. 2 stk. wc i 1. 


et* 1 

■ 


Tegninger, oppmålinger 


/ 




ønskelige forandringer 


42. B : Delvis modernisert. 






Omgivelser 




Positive 




I Vedlikeholdst il stand B ~ C 
Antikvarisk tilstand B 
ArkitekturvurdeHng B 
Miljøvurdering B 




Priori*ehng C 




Dato 10. 5,1975 

Sign J • T • 



[ Q 3te Nedre Møllenberggt . ™- h2 A og B 



Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 
















Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 








Fremtidige planer 






....... . , 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nedre Mbllenberggate nr. 43 

Betegnelse 


Eier 1970 Inga Lovhaug (1973: Sigfr. Pettersen) 

Takst kr. C^q 000 Areal tomt 467 m2 ' bygninger 274 m? 

Bruk bolig + forretningslokale i kjeller 


Oppført 1885 tidligst senest 


omkring 


KJÉNT 

Siste brann Tidligere branne: 


m N T AT 1 


Byggherre Ingebrigt Voldoien 
Arkitekt 


Oppr bruk bolig 


Plantype 

Hovedmål 158ox78o (hb), 127ox78o (bg) 


hovedgård 2^ 
Etasjer bakgård 2 


Grunnmur hulrom mo t terreng (h.bygn.) 
vegger panelt tommer 

H.gård: valmet B.gård: valmet 
Tak mot SV, tegl, mot MT, skifer 
6 kobbhua. 


Kjeiier utgravd under hele 
hovedbygn. , stopt golv 

• 



Eksteriør 



Interiør 



Liggende panel, båndgesims (profilert lekt) mellom 
etasjene. Hovedgård: 6-felts vinduer, bakgård: 2-fags 
med overfelt. Farve: hvit, vindusrammer rode. 



Gårdsplass, Innelukket med plank og port. 

Uthus 



Ombygging 

1896: 
1929 
1934 
1954 
1957 
196o 
1966 



1887: Forandring av hovedbygn. samt oppfort nytt uthus. 
"Utvidelse av bebyggelsen på tomten". 
Innredet f orre tn. lokaler i kjelleren. 
2 kobbhusvinduer hovedgård 
5 WC i hovedgård, 2 WC i bakgård. 
Montert 1 petr. brenner 
Nytt skur i gårdsrom 
Montert 1 petr. brenner 



Tegninger, oppmålinger 



Feb. 1929, kjellerplan, snitt, fasade, l:loo,E 
Aug. 1934, loftsplan, snitt, fasade l:loo, sign» E.H.Schistad, 
Okt, 1954, planer, oppleggsk jerna san. inst., l:5o, E. Lovhaug. 
5.9.196o, gårdsplan l:loo, oppriss l:5o, sign. E.L. 



ønskelige forandringer 

Flere bad 



Omgivelser 




Homogent og opprinnelig \ 


Vedlikeholdstilstand 


A 


Antikvarisk tilstand 


A 


Arkitekturvurdertng 


B 


Miljøvurdering 


B 


Prion*ering 


C 


Dato 5.5.1973. 




Sign Oistein M; 


angse t 



Gate Nedre Mbllenberggate 



Eldre bilder 



nr 43 



Foto 



Litteratur 



Kilder fru Pettersen 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur», personalhistorie 



Reguleringsplan foreligger ikke 
Til hinder 

for bevaring? 



Fremtidige planer 



MB 73 



Gate: Nedre Mbllenberggate 


Matr.nr.: 43 




Nåværende bruk -fc) 

Kjeller: boder, f orretn. (nedl ag Sidebygn. : 

1- etg,: 2 leil-, 1 hybell,, 7 p. Bakbygn,: 4 leil., 

2. etg.: 1 leil,, 1 hybell., 5p- Uthus: boder 

kvist: y 1 hybel 1 pers. tils.: 1; 


4 pers. 
5+4- 17 pers. 


Oppvarming (hovedoppvarming) : 


4 olje, resten fast 


brensel 


Vannklosett, antall: 5+2 
Bad/ dusj: 2 

Vaskerom: storhus i kjeller, 


Annet avtrede, antall: - 
delvis i bruk 


Boder: 



Privatbiler, antall: 5 

Parkeringsforhold: 1 garasje, resten på fortau 



Vinduer: doble/ enkle delvis doble 



Iv.ierknader 

Svt, oppmåling av manglende planer 



1 



4.5.7 3. 



Sign.: O.M. 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate N, Møllenberg gt. nr. ^ 
Betegnelse 


A og B 


Eier 1970 Olav Garmo (a) Trondheim kommune (b) 

Takst kr. 80 000 Areal tomt 60k m * bygninger nV 
Bruk Bolig Kontorer * 


uppTwri uenigst sen^ii 


nm Ir rinn 

om kt ing 


KjtNT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel, 
Vegger Tømmer • Stående panel* 

■ 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak VaMak, Tegl, 


■ 


Eksteriør Modernisert 1. etasje. Jevnt fordelte to- fags vinduer 
m. tre ruter og flat pro f. omr , i 2, etasje. Løvsag- 
arbeider under gesims, t 

Interior 


Gårdsplass, 

uthus Tre etasje, Pulttak, Bebodd. 


Bra. 


Ombygging 1 876 22,7» Se protokoll, BA, 
I896 Forandring av uthus, 
19^5 Nytt trappehus i mur. 
1970 Vinduer, skiftet til "hele" ruter. 


Tagninger, oppmålinger 


hh« Bt Oppr , preg. 

Dårlig vedlikeholdt, 


ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive. 




Vedlikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand C 
ArkitektuTvurdermg - 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 10.5. I975* 

Sign J.T, , 



Gate N.Møllenberg gt. 


nr. 44 A Og B 


Eldre bilder 


Foto 






Litteratur 


Kilder 

■ 




Tidligere bygning 




brent /revet 




Kultur-, personalhistorie 

i 


* 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nedre Mollenberggate 

Betegnelse 



nr. 



45 



Eier 1970 Asbjorn Ludvigsen (siden 1952) 

Takst kr. 85 000 Areal tomt 4o8 m* bygninger 236 m 
Bruk bolig 



Oppført 

KJÉNT 

Siste brann 



tidligst 



senest 



omkring 



Tidligere branner 



Byggherre Karl M. Iversen 

Arkitekt 



Oppr, bruk bolig 



Plantype 



Hovedmål ]_42q x 820 



Etasjer 2 -gr 



Grunnmur 
Vegger 



grås teirunur 
panelt tommer 



Tak Sal tak. Skifer, 



Kjeiier full k j eller ^der 
hovedbygn., stopt golv 



Liggende panel. Båndgesims (profilert list) mellom 
etasjene. Vinduer: 2-fags med overfelt m. sprosse. 
Farve: olivengrbnn, vindusrammer hvite/rode. 

Bakgården har stående panel» 
Gårdsplass, innelukket med plank og port. 

Uthus 



Interiør 



Ombygging 1899: Innredet 2 boiigrom i bakbygn. 

1935: 4 kobbhusvinduer 

1953: 3 WC under hovedtrapp i kjeller. 

1958: Oppf . kiosk for porthandel 

196o; Montert 2 petr .brennere 

1962: Oppfort garasje 

1965: Ett WC i alle etasjer, bad i 2. etg. h.bygn 



Tegninger, oppmalinger 1893, prosjekt for bakbygn, mot Monnegt., avslåt 
1899» planer, snitt, fasade bakbygn. (nytt forslag), l:loo. 
Mars 1935, Loftsplan, snitt, fasade, l:loo, sign. E.H.Schistad 
11. lo. 1958, plan, oppriss kiosk, l:loo, sign* 0. Aasheim. 
7.4.1965, planer, snitt l:loo, sign* O.Aa. (hovedgård), 
14.7.1957, plan 1. etg. og kjeller, snitt (h.gård), sign. P.G-. 



Bakgåråen fortelles 
som stall. 



å ha vært brukt 



Ønskelige forandringer 

Mangler torkeloft 
Flere bad 



Omgivelser 

Homogene og opprinnelige 



Vedlikeholdstilstsnd A 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljovurdering B 

Prioh*ering 6 



Dato 3.5.1973. 

sign Oi stein Mangset 



G **e Nedre Mollenberggate 



nr 



45 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder A . Dah l 

A. Ludvigsen 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan foreligger ikke • 
Tif hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




MB 73 



Gate: Nedre Mollenberggate Mat r .nr.: 45 



Nåværende bruk k 
Kjeller: boder + lager for kio s Sidebygn. : 

1. etg.: 2 lell., 3 pers. Bakbygn.: *oder + 2 hybellell^, 

2. etg,: 1 lell., 2 pers. Uthus: kiosk, vedskur, garasje- 
kvist: 2 hybler, 4 pers. tils. 13 personer skur 



Oppvarming (hovedopo vanning) : _ n , 

2 olje, resten fast brensel 



Vannklosett, antall: Annet avtrede, antall: - 

Bad/ dusj : 1 

Vaskerom: storhus i kjeller, ikke i bruk 



Boder: 



Privatbiler, antall: 2 

Parkeringsforhold: 1 garasje, 1 parkerings skur 



Vinduer: doble/enkle Delvis doble, resten i dårlig forfatning.! 
Utetthet, råte: 



Merknader 

3vt. oppmåling av manglende planer 

Eieren fikk tilbud om salg til eiendomsmegler for ett år 
siden (også nabogården nr. 43). Virker patriotisk. 

Leieboer klager over dårlig vedlikehold. 

Misnbye også registrert fra tidligere leieboer i bakgården 



4.5.73. Sign.: O.M. 







s 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gat© N* Mø llenberg gate nr. ^6 

Betegnelse 


A og B 


Eier 1970 Martin Røstvold 

Kl* li UUU Hfcai lOmi C74 m, Dygmnger 

Bruk Bolig 


m 


uppT**R llaligST Senest 


nm Lai n n 

om Kring 


*JENT 

Siste brann Tidligere branner 


Omn 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


ijrunnmur i egl T u e Ivl S pusseti ncli 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 


k" iflilar 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Tegl. 


■ 


Eksterier Syirøtrisk fasade med 1880 års preg, Løvsagarbeider under 
gesims og under prof .hor. bånd under 2 . etg, vinduer . 
T-post vinduer med to ruter. Flat prof.orar. m. fortan- 

interior ning under overbord. 


Gårdsplass, Heller, Trang» men trivelig. 

Uthus To etg. valmtak. Ubebodd, Pasadeutstyr som hovedhus 


Ombygging 1878 12.10. Se prot. 

1880 Uthus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 


■ 

k6 B; Valmtak. Tegl. 

Stående panel, 

Tof agsvinduer m.flat omr. 

Bra. Porhage. 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstitstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 10.5,75 
Sign J.T. 



Gate 



N«Møllenberg gate 



nr. 



h6 A Qg B 



II 



El&m bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



: 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



1 Gate N, Møllenberggt • nr. ^8 

Betegnelse 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Vinje f Elmar 

3^000 Areal tømt 277m* bygninger 

Bolig 


m ? 

i ■ ■ 




Oppfart 


1887 tidligst senest 


omkring 




KJE KT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTAtl 




By 9 9 her re 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, sprukket 
Tømmer, liggende f aspanel 


Kjeller 




Tak 


Sal tak , skifer, kobbhus 


Under hele huset 




Eksteriør 


Symra, fasade m. T-post vinduer. Flat prof, omr. m* 
overbord på konsoller. 




Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Heller, gras, ustelt. 

En et, pulttak, ubebodd, dårlig. 




Ombygging 


1887 Bygget, anmeldt 

JL^*+U XO KODQilUS Oppi • 

■ 






Tegninger 


oppmålinger 










Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive 




■ 


Vødlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 








Dato 1.6.1975 
Sl9n J.T, 





0919 N. Mellenberg gate 










Eldre bilder 


Foto 


I Litteratur 










Kilder 


f 








Tidligere bygning 
brent /revet 


Kultur-, personalhistorie 






■ 


e 


Reguleringsplan 
TO hinder 
for bevaring? 










Fremtidig* planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


oe oyggo i a c 


Gate 

Betegnelse 


N. Møllenberg gate nr, 51 




Eitr 1970 
Takst hr. 
Bruk 


Georg Arne 

50 000 Areal tomt 40? m! bygninger 
Bolig 




Oppført 


1 897 tidligst senest 


omkring 


Kjent 
State brann 


Tidligere branner 


AH TATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 


Plan type 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein* Hel. 
Tømmer liggende faspanel . 

Valmtak, Skifer .Kobbhus . 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør 


Modernisert med to -delte rut 


er. 


In terier 






Gårdsplass, 
Uthus 


Ust elt * 

En e tg* åpent skur. 


. _ 


Ombygging 


1897 Nybygg anmeldt» 

1 898 Uthus oppført, 
193^ Kobbhus oppført- 




Tegninger, oppmålinger 






Øn skei i ge f o randrin ger 






Omgivelser 

Positive, 






Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Ar kt tekt ur vurdering C 
Miljøvurdering B 






Prioritering 






Dato 1.7-1975- 

Sign J.T. 



Gate Nedre Møl 


; lenberg gate 51 






Eldre bilder 




Foto 


Litteratur 

■ 


Kilder 










Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 










Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 










Fremtidige planer 


r 

■ 

1 






■ 





1 



■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Møllenberg gt. nr. 53 • 
sei eg neise 




Eier 19/0 Johan E, Sums t ad 

Takst kr. 68 000 Areal temt 558 m* bygninger 

Bruk Bolig 


rn 1 


Oppfart 1897 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 

Å rbi tøkt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Ha ved md I 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein* Hel# 

vegger Tømmer, Liggende f aspanel . 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus* 




Eksteriør bom nr. ^ i * 




Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 1897 Nybygg anmeldt. 

1898 Uthus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 


■ 


Prioritering 




Dato 1 .7*75 
Sign J • T« 



Gate 



Nedre Møllenberg gt. nr. 53 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, pe r sonaJ h i s to rie 



Reguleringsplan 
TM hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Møll ent) erg gate nr. 5^ 
Betegnelse 


Eier 1970 Gunvor Nilsen 

Takst kr 6 5 000 Areal tomt 5 59 m ? bygninger 
Bruk Bolig 


m' 


Oppfort 1899 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


*NTAT1 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein Hel* 

vegger Tømmer . Liggende buet faspanel 

Tak Va lm tak . Ski f erKobbhus . 


Kjeller 

• 

Under hele huset* 


Eksterier T-post vinduer, dels i grupper, Rikt profilert halvsøyle 
omrammimg m. overbord på konsoller. Hor. bånd under vin- 
duer ♦ To -fløyet fyllingsdør m* overvinda. 

Interiør 


Gårdsplass, Hage. Grus. Vel st elt. 

Uthus To etg, *Bakhus, Enklere utstyrt ♦ Bebodd. Bra. 


Ombygging 1 898 Nybygg anmeldt. 

1900 Privet oppført* 

1931 (37) Kobbhus oppført* 

1959 Dusj/wc innredet. 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 


1 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7- I975 

Sign J.T* 

> 



Gale Nedre Møllenberg gt.™- 5k 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


i 

i 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 





11. 



Framt idig» planer 



■ 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



B£ bygga I 



Gate Nedre Møllenberg gt. 

oeiegneise 


nr 55 






— - - - 


Eier 1970 Ketil Eriksen 

Takst kr. 65 000 Areal tomt 52U m* 

Bruk Bolig* Forre tn ing . 


bygninger 




rn' 






Oppfart 1897 tidliqst 


senest 




omkring 




KJÉNT 

Siste brann Tidligere branner 






AH T ATI 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 








Plantype 










Hovedmål 




Etasjer 2 


f 





Grunnmur Pusset stein* Hel» 
Vegger Tømmer. Liggende 



Tak 



Valmtak. Skifer* Kobbhus. 



Kjeller 



Under hele huset. 



Ekslener 



Syrne trisk fasade m.T-post vinduer* Flat prof.omr 
overbord på konsoll rekke ,Hor/ ° " 



m 



Interiør 



Gardsplass, Grus . Bakhage . Vel st el t • 

Uthus To. etg. Sal tak. Ubebodd. Dårlig 



Ombygging 



1897 By gn. anmeldt * 

1898 Uthus oppført. 

1927 Ominnredn. t il butikker. 
19^8 Kobbhus oppført. 
1951 VC innredet. 
1975 Vinduer skiftet, 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive. 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arklfakturvurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 
Sign 



1.7. 1975 



Gate 



Nedre Møllenfrerg 



nr. 



55 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nedre Møllenberg gt. 

Betegnelse 


nr. 56 






Eier 1970 Bjørn Larsen 

Takst kr. 75 000 Areal tomt 6 1 1 m* 
Bruk Bolig 


bygninger 






Oppført 1 899 tldliqst 


senest 




omkring 


Kjt NT 






AMT Al 1 



Siste brann 



Tidlige branner 



Bygg hem 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



Piantype 
Hovedmål 



Etasjer 2 



Grunnmur Pusset 
Vegger Tømmer 



>tein. Hel* 
Liggende buet fa spane 



. - # 



Tak 



Valmtak . Ski f er • Kobbhu s . 



Kjeller 



Under hele huset. 



Eksteriør Som nr. 5^» 



Interior 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 1 898 Nybygg anmeldt. 

1935 Kobbhus oppført* 
1951 WC innredet. 
1 96 1 Ominnredning. 

1976 Total ombygging av s/v del, bakgård. 2 etromslell. 
. og boder innredet til en 2 1/2 etg. leilighet 



Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive . 

Vediikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B-C 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 1 * 7 * 7 5 
Sign J 



Gate Nedre Møllenberg gt. 


nf - 56 1 


Eldre bilder 


Foto 1 


Litteratur 


Kilder 




Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate N. Møllenberg gate nr. 57 

Betegnelse 




Eier 1970 Bakken, Peder 

Taket Lr f / f) _nri(\ ArAal tnmt O H t J m J huorlinn^r 

Bruk Bolig , forretning 


in 


Pmnfort 1 RQ7 tiHlinct «ftnAQt 


omkrina 


Siste brann Tidligere branner 


ANTA 11 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr- bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


wa run nmur r Ub se l s Lciiii rie i • 

vegger Tommer. Liggende f aspanei. 
Tak Valmt ak, bkiter. 


Under hele huset. 


Eksteriør Jevnt f ordelte T-postvinduer 
overbord på konsoller. Hor. bånd. 


m. flat prof. omr. og 


Interiør 




Gårdsplass, Heller. Velstelt. 

uthus Bakgård i to etg. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1897 Nybygg anmeldt. 

1934 Melkeutsalg^innredet. 

1962 Butikker slås sammen. \ 
1972 Ominnredning. ! 
1975 Kobbhus oppfort. 


Tegni nger, o ppmé I i nge r 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikehoidstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkrtekturvurdering C 
Miljøvurdering C 

Prioritering C 




Dato 1 • 7 .75 
Sign J.T. 



Gate N. Mollenberg gate 


nr. 57 




a 1 


Eldre bilder 


Foto 


• 

. . Mul f • 





Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



- 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


* 


+ f a i a f m 

} .bhoactp . ^uriio} mo? oi i bi&pMsH 


Fremtidige planer 




.... 



«• 4. 



• pr: inbsTnnluG bi V»? 
Jib^ llno pudd Jo» t\ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate N. Mollenberg gate nr. 58 

Betegnelse 


Eier i97o Sumstad f Lauritz 

Takst kr. 95.000 Areat tomt f i Z m* bygninger 

Bruk Bolig 




Oppfart 1 899 tidligst senest 


omkring 


* jt ^ ■ 

Siste brann Tidligere brenner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 


- 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur PuSSet S tei fl* Hel, 

vegger Tommer. Liggende f a sp a nei. 


Kjeller 

Under heie huset. 


Tak Valmtak. Skifer. 




Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof . omr. og lov* 
sagarbeider under markert overbord. Fort. hor. bånd under vin- 
duer. To- fløyet inng .dor m. fyllinger og overvindu. Tref loyet 
mter^r portdor m. fyllinger. 


Gårdsplass, 

uthus Bakhus i to etg. Bebodd. Bra. 




Ombygging 

1899 Nybygg anmeldt. 

1904 Kjeller innredet til melkeutsalg. 
1962 WC innredet. 

+ 


Tegninger, oppmålinger 


■ 


ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




VedUkeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
A r k i tekt ur v u rde ri ng B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Delo 1*7. 75 
Sign J»T. 



Gate N Mol Ipnhpro oatp 


nr 58 1 

111* \j 


Eldre bilder 


Foto 















il. 



Litteratur 



Kilder 



i | f A 

«Ml 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



• 



i • f 



i * 



T -O I 



1 A J 



Reguleringsplan 










Til hinder 
fpr bevaring? 




* 






Fremtidige planer 












ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate N. Mollenberg gate nr. 59 

Betegnelse 


Eier i97o Hegstad* Lorentz Olav 

Takst kr. 55,000 Areal tomt 737 m\ bygninger 

Bruk doi ig j to rre ini ng .* 




Oppfart 1 896 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Sfsts brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




■ ■ ■ mm 

Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 

vegger Tommer. Liggende fa spa nei. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer. 




Eksteriør Enkel f asade^m. jevnt fordelte^T-post vinduer. Flat pro f . 
omr. m. overbord på konsoller. Hor. bånd. 


Interiør 




Gårdsplass, Grus • Ustelt . 

uthus Bakhus. To etg. Som forhus . Bebodd* Bra. 


Ombygging 

1895 Nybygg anmeldt. 
1933 Kobbhus oppfort. 
1963 WC installert. 


Teg n i ng er, oppmål i n ge r 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.75 
Sign J.T. 



Qat# N. Mollenberg gate 



nr 59 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 








1 










• 


T ^ 1 --ir: ! i t ' fi 


Tidligere bygning 
brent/revet 










■ 


Kultur-, personalhistorie 












Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 


• 


* * ' r. 


t C w| 


• 


LI « 


Fremtidige planer 








1 %- 

a 

1 





V ? J I20H 



mo • 7.0 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate N. Mollenberg gate n r. 60 

Betegnelse 


Eieri&70 Arne Bagoien A/S 

Takst kr. 100. 000 Areal tomt 679 m ? bygninger 

d fii i, Bo 1 id 

bf U K uu-lj-sj 


m 3 


Oppført 1 902 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer Z 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 
vegger Pusset mur. Hel* 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Val mt ak. Skifer. Kobbhus. 


■ 


Eksteriør Enkel pussfasade m, T-post vinduer. Flat prof, trelign. 
hor. bånd under vinduer, samt prof . vi nd us omr amming. 


interiør Under ominnredning. 




Gårdsplass, Heller, Mork. Ustelt* 
uthus En etg. skur* 




Ombygging 

1902 Nybygg anmeldt* 
1928 Ominnredning* 
1946 Kobbhus oppfort. 
1960 Bad/WC installert. 
1975 Ominnredning. 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Prioritering 




Dato 1 .7.75 
Sign J.T» 



Gate N. Moilenberg gate 



nr. 60 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 




Tidligere bygning 
brant/revet 


« ^ il * r Éi • 


KuJtur-. personalhistorie 


t -;oTnoai/bniv .bia f i?*uhniv i*bnu hn/Ltort 

* pn inh^Tnn l/no *x**fonu 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


• *T U A £ m - 1 ■* 9 n □ 


Fremtidige planer 


• pnlnbMnn imG r 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gat* N. Møllenberg 

Betegnelse 



gate 



61 



Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 



Jervan Ruth 
70 0O0 Areal tomt 65 lm! bygninger 
Bolig, forretning. 



nr 



I896 



Oppført 



tidligst 



senest 



omkring 



K4ENT 

Siste brann 



ANTATT 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Op pr. bruk 



Plantype 



Hovedmål Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel* 
Tømmer, liggende f aspanel . 


Kjeller 




Tak 


Valmtak, skifer, kobbhus. 


Under hele huset. 





Eksteriør Symmetrisk fasade om trefags vinduer i midten. Ellers 
T-post vinduer m. delt overvindu. Flat prof . omr. m. over- 
bord på konsoller. Fortanning og løvsagarbeider . Prof. 

interiør hor. bånd og brystn. panel. 



Gardsplass, Asfalt. Gras. Hage. Meget velstelt, 
uthus Bakhus i to et. Som forhus. Bebodd, Bra. 

Ombygging 

1896 Nybygg anmeldt 
1969 Kobbhus oppført 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 

Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand q 

Arkilekturvurdering Q 

Miljøvurdering g 

Prioritering Q 



Dato 1 .7. 1975 
Sign J.T. 



Gate n # Møllenberg gt. 


nr. 6 1 


Eldre bilder 


FotO 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gat* N* Møllenberg gate nr. 62 
BffllWitf 


Ei«ri970 Hassel M. og Vold M« 

Takst kr 50 000 Areal tomt 698m* bygninger 

Bruk bolig 




Oppfert 1897 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer £ 


Grunnmur p usse t stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende fa spane 1. 


Kjeller 


Valmtak , skifer, kODbhus, 


Under hele huset 


Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer 
Hor .bånd og brys tn. panel * Kraftig 
fyllingsdør m. overvindu, 

Interiør 


m. flat prof • omr, 
overbord. To-f løye t 


Gårdsplass, Hage, plen. Meget velstelt. 

Uthus Bakgård i to e. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 




1896 Nybygg anmeldt. 
1937 Kobbhus oppført. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 


■ 


Omgivelser 




* 

Posi tive 




Ved like holds t i Ist and B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1 • 7. 1975 
Sign J«T. 



Gate Nedre Mø 11 enfoerggat e 



nr, 



62 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



HO,* 1 - ttV fofr 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Møllenbergs gate^ 63 

Betegnelse 


Eier 1970 Kaare Holand 

Takst kr. 55 000 Areal tomt 6h6 m 7 . bygninger 
Bruk Bolig f forretning* 




Oppført 1896 tidligst senest 


omkring 


It j £ pJT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende f a spane i. 

Tak Valmtak. Skifer. 


Kjeller 

unaer neie imset « 


Eksteriør Som nr. 61 . 




Interiør 




Gardsplass, Gras. Grus. Bra. 

u*. Ba^ard i to et.sjer.So» forhue. Bebodd.Bra.. 


Ombygging 1896 Nybygg anmeldt. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive, 




Vedlikeholds tilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
ArkrtekturvUfdering G 
Miljøvurdering B 




Priori*ering C 




Dato 1 • 7 * 75 * 
Sign J#T# 



1 



Gate 



Nedre Mølleiibergs gate 



nr. 



il 



Etøre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Møllenberg gt. nr. 6k 

Betegnelse 


Eier 1970 Buran , Arnold 

Takst kr. 48 qoo Areal tomt 582 m \ bygninger 
Bruk Bolig. 




m 

m 3 






Oppfort 1 89 7 tidligst senest 


omkring 






KJENT 

Siste brann Tidligere branner 






ANT AT T 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 






Plantype 




■ 






Hovedmål 




Etasjer 2 






Grunnmur Pusset stein. Hel. 

Vegger Tømmer, Liggende faspanel. 

Tak Valmtak, Skifer. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør 1890-preg. 










Interiør 










Gårdsplass, Gras* Grus. Bra* 

Uthus To etg. Bakhus. Som forhus. 


Bebodd. Bra. 






Ombygging 1897 Nybygg anmeldt. 

1973 Bad/wc innredet. 










Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive . 






Vedlikeholds tilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


c 
c 
c 

B 








Priori* er ing 


C 








Dato 1.7-75- 
Sign J.T. 



Gate Nedre Møllenberg gate 



nr. 6k 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 





Tidligere bygning 

brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate N| Møllenberg gate nt. 65 
Betegnelse 


Elerigzo Roaldseth Nancy 

Takst kr. 75 000 Areal tomt 693 m * bygninger 
Bruk Bolig, forretning* 




Oøoført 1 tid hast sa nest 


omkrina 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


an tatt 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantypa 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 
Tak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Under hele huset. 
Forretning i kjeller. 


Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. delt overvindu. Flat 
pro f. omr. m. overbord på konsoller. Hor. bånd. og brystn.- 
panel. To fløyet fyllingsdør m. overvinda. Trapp m, smijerns- 

lnterfi?k^e rk • 


Gårdsplass, Heller, t r ang . 

Uthus Bakhus i to et. Som forhus. 


Bebodd, bra. 


Ombygging 

1895 Nybygg anmeldt 
1968 Bad/WC oppført 
1973 Tak over bilplass oppført 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




VedHkeholdstilstand E 
Antikvarisk tilstand 
Arkttekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1-7.1975 
Sign J - T. 



Gate n. Møllenberg gate 



nr. 65 



Eldre bilder 



FotO 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til binder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nedre Møllenberg gate nr. 66 
Betegnelse 


Eier 1970 Johan Antonsen 

Takst kr fid 000 Areal tomt ^ftf) m J bvantnoer 
Bruk 


m 1 

■ ■ ■ 


Oppført 1896 tidligst senest 


omkring 


KjCMI 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


— 

Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein* Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 

Tak Valmtak . Skifer. Kobbhus. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer * med. flat prof.omr. Over- 
bord, på konsoller .To-f løyet fyllingsdør. Trapp med 
smijernsrekkverk. Hor. bånd med fortanning. 

Interiør 


Gardsplass, Heller . Gras. Velstelt, 

Uthus To etg. Som forhus* Bebodd. Bra. 

- 


Ombygging 189^ Nybygg anmeldt. 

1939 Kobbhus oppført. 
1969 Forandring. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 


■ 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering ( ' 
Miljøvurdering B 


■ 

■ 


Prioritering C 




Dato 1 .7- 1975. 
Sign J.T. 



Gate 



N.Møllenberg gt 



-r. 66 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


N.Møllenberg gt. nr. 6? 






Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Møllegård, Sverre 

65 000 Areal tomt 465 m! bygninger 

Bolig, verksted* 






Oppført 


189*V tidligst senest 


omkring 




KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT*TT 


Byggherre 
Arkitekt 


i 


Oppr bruk 






Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein* Hel. 
Tømmer. Liggende fa spane 1. 

Valmatak. Skifer. 


Kjeller 

Under heie 
Verksted i 


hu s e t * 
kjeller. 


Eksteriør 


Jevnt fordelte T-post- vinduer med flat.prof. 
overbord på konsoller. Flagstang på fasaden. 


omr* og 


Interiør 








Gardsplass, Grus , ustelt, heller. 

uthus To etg. Som forhus. Bebodd. Dårlig. 




Ombygging 


1894* Nybygg anmeldt. 
1932 Ominnredning. 

1975 Innredning av slipeverksted. 

■ 




Tegninger, 


oppmålinger 










Ønskelige forandringer 




■ 


Omgivelser 

Positive , 






Vedlikehotdstilstand B« 
Antikvarisk tilstand C 
Arkltekturvurdering c 
Miljøvurdering B 


-c 




É 


PrlorMering 








Dato 1.7 - 1975 
Sign J • T . 



Gate N-Møllenberg gt. 


nr 67 










Eldre bilder 


Foto 




f 






Lltttritur 

i 




■ 




■ 




Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur- personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 












for bevaring? 












Fremtidige planar 



■ 




■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Be by ggel s e 


Gate 

Betegnelse 


N. Møllenberg- gate nr 68 




Eier 1970 
Takst kr 

Bruk 


Hovind, Halvor og Bryiihild 
5O0OO Areal tomt 583 m! bygninger 

Bolig 




Oppført 


1 89 1 tidligst senest 


omkring 


KJtNT 

Siste brann Tidligere branner 


AMT AT 1 


Byggherre 
Arkitekt 




Ooor bruk 


Plan type 


■ 




Hoved m éi 




E taxier 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein* Hel . 
Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak 


Valmtak. Skifer. 


Under hele huset. 


Eksteriør 


Jevnt fordelte T-postvinduer med flat prof.omr. og 
overbord på konsoller. Hor. bånd i etas jeskiller. 



Trapp med smi j erns rekkverk. 

Interiør 

Gårdsplass, Asfalt. Velstelt. 

uthus To etasjer bakgård. Som forhus. Bebodd. Bra. 
Ombygging 1 89 1 Nybygg anmeldt. 



Tegninger, oppmålinger 





Ønskelige f 0 rand ringe r 




Omgivelser 

Positive 


* 






Vedlikeholdslilstand 
Antikvarisk tilstand 
A r k rtekf u r v urd erin g 
M ilje vurdering 


B-C 
C 
C 
B 






Prioritering 

* 


C 






Dato L7.1975 
Sign J . T . 







Gate N.Møllenbere- et . 


nr 68 




Eldre bilder 


FotO 


Litteratur 






■ 


Tidligere bygning 






brent /re vet 






Kultur-, personalhistoria 

- 


Reguleringsplan 






Til hinder 






lor bevaring? 






Framtidige planar 



- 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate N * Møllenberggt . m , 69 
Betegnelse 


Eier 1970 Steen Knut 

Talet br O 5 nnn Ar»al trtmt 5 ^9m 2 bvaninoer 

Bruk Bolig, forretning 


1 1 1 


Oppført 1891 tldltøst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


SStSn 

. — — 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Valmtak, skifer 


Forretn. i kjeller 


Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. Overbord 
på konsoller. Kraftige hor. bånd m. fortanninger og løvsag- 
arbeider under vinduer i begge etg* Brys tn. panel . 

ln terier 


Gårdsplass, Grus> graS(Ustelt> 
' us To et. bakhus. Som forhus . Pebodcl . Dnrli e . 


Ombygging 

I89I Nybygg anmeldt' 

19^5 Ombygging av inngangsparti 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige lo rand ringe r 




Omgivelser 

Positive 




VedliksholdstNstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
ArkitekturvurderJng C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1-7.1975 

Sign J*T, 



Gate N , Mø 1 lenber ggt . 


nr 69 






Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

i 








Kilder 

r , 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 








Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige plener 










- 






■ 

■ 



I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate N. Møllenberggt . nr. 70 
Betegnelse 


Eier 1970 Gjævran Odd 

Takst kr. 90 000 Areal tomt 502^n 2 bygninger 
Bruk Bolig 


m 3 


Oppført 1891 tidligst senest 


omkring 


KJtNT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer ^ 


Grunnmur Pusset stein, sprekker. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Delvis 


Tak Va lm tak, skifer 




Eksteriør Symmetrisk fasade m.T-post vinduer. Flat prof. omr. , 
overbord på konsoller. Inng. dør m. overvindu. 


Interner 




Gardsplass, Heller, velstelt 

Uthus To et - bakgård. Som forhus. 


Delv. bebodd. Bra 


Ombygging l891 Nyby g g anmeldt 

195^ W.C. innredet 


Tegninger, oppmålinger 

* 






Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholds* Ustand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkifekturvurdering ^ 
Miljøvurdering ^ 




Prioritering 0 


— ■ - 


Deto 1.7.1975 
Sign J.T. 



i 



Gate N, Møllenberggt „ 


nr. 70 






Eldre bilder 

i 


Foto 






Litteratur 




* 


T— 

■ 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent /revet 

. . , . ~ 



Kultur-, personalhistorie 


q 




m 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 








Fremtidige plener ! 




1 vjte***' 



i 



ANTIKVARISK REG (STE R FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate N # Mø llenberggt . 
Betegnelse 



nr. 



71 



Eitr 1970 
Takst kr. 
Bruk 



Sundet Carl 

65 000 Areal tomt 5^3 ™* bygninger 

Bolig 1 , forretning 



Oppfat 

KJEKT 

Siste brann 



1896 



tidligst 



senest 



omkring 



AHTATI 



Byggherre 
Arkitekt 



TklOgere branner 
— 



Oppr. bruk 



Plantype 



Hovedmål 



Etasjer 2 



Grunnmur Pusset stein, hel . 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 



Tak 



Valratak, skifer 



Kjeller 



Under hele huset. 



Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer. Flat prof. omr, m. over 
bord på konsoller. 



Interiør 



Gårdsplass, 
Uthus 



Grus, ustelt. 

To et. bakgård, som forhus, bebodd, 



dårlig 



Ombygging 



I896 Nybygg anmeldt 

1936 Fiskematf orretning innredet 

19^6 Kobbhus innredet 

I966 Trapp endret 

1966 W.C. innredet 



Tegninger, oppmålinger 







Ønskelige forandringer 






Omgivelser 








Positive 






Vedlikeholdstilstand 


B-C 






Antikvarisk tilstand 


C 


■ 




A rk i tekt urv U rde ri ng 


C 






Miljøvurdering 


B 






Prioritering 


C 






Dato 1-7*1975 








Sign J.T» 





Gate N. Mø llenberg gate 


nr 71 






Eldre bilder 


FotO 


1 





Litteratur 

■ 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 

• — ■ , — . ■ _ 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate N. Møllenberg gate 
Betegnelse 



nr. 



72 



Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 



Solem, Inga Gthilie 

82qoo Areal tomt 5?lm! bygninger 
Bolig: 



rrr 



— ■ ±&9± 

Oppført 


tidligst 


senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann 


Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plenty pe 








Hovedmål 




Etasjer 2 





Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 



Tak 



Valmtak, skifer, 



Kjeller 



Under hele huset 



Ekstener j evn j; fordelte T-post vinduer m. flat prof . omr. og 

overbord på konsoller» Fortanning under overbord og hor 
bånd i etas jeskiller . To fløyet inng. dør m. overvindu. 

Interiør 

Gardsplass, Heller, brostein, velstelt. 

Uthus To ett bakgård. Som forhus.* Bebodd, Bra, 



Ombygging 



1891 Nybygg anmeldt 

1959 W.C. innstallert 

1960 Kobbhus oppført 



Tegningen oppmalinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vediikeholdstilstand 53 

Antikvarisk tilstand Q 

Arkitektur vurdering C 

Miljøvurdering B 



Prioritering 



Dato 1.7.1975 
Sig" J.T. 



Gate N* Møllenberggate 



nr. 72 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kild 



er 



Tidligere bygning 
brent/revet 



- 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM 






Gate 

Betegnels* 


N« Møllenberggt # nr. 73 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Lademoen kristelige ungdomsforening 

75000 Areal tomt 8l9m* bygninger m* 
Menighetshus 




Oppført 


1896 tidligst senest 




omkring 


KJEMI 

Siste brann Tidligere branner 




å»T*TT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr* bruk 




P fan type 








Hovedmål 




Etasjer ^ # 


dels 2. 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset mur, hol 

Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 




Tak 


Valmtak, skifer 


Under 


hele huset 


Eksteriør 


Fasade oppdelt av vertikale "laftokass 


er 11 store tre- 



fagsvinduer m. flat prof. omr. ett i hvert felt» brystn*- 
panel. 

Interiør 

Gårdsplass, Grus » US telt. 

Uthus Ingen 

Ombygging ± g 9 S Nybygg anmeldt 

1905 Forandring av kjelleretg, 
1916 Verksted innredet 
1931 Fiskeutsalg innredet 

1952 Nytt trappehus , w. c. innredet 

1953 Bmi, utv. trapp fjernet 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand B-C 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B-C 



Prioritering 



D * to 1.7.1975 
Sign j- 



w 



Gate 



N, Mø llenb er gg t . 



nr 



11 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



04 



Reguleringsplan 
TH hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 



- 




I. 



ANTI KVARiSK RttslSTfcR FOn TnONDMtlM 




Gate N. Møllenberg gate nr. lk 
Betegnelse 


■ 


Eier 1970 Tande , Oline 

Tekst kr. 53 000 Areal tomt k2$m\ bygninger 
Bruk Bolig 




Oppført I896 tidligst senest 


omkring 


Kjent 

Siste brann Tidligere branner 


ANT*TT 


Bv cjqherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plenty p© 






etasjer ^ 


Grunnmur Pusset s tein, hel 

Vegger Tømmer, liggende fa spane 1 


Kjeller 


Tak Valmtak, skifer, kobbhus 


Delvis 


Eksteriør I89O T-post vinduer i grupper. Flat prof. orar, m. over- 
bord på konsoller. Hor. bånd under vinduer. Brystn« panel 


Interiør 




Gardsplass, Grus, heller, ustelt. 

Uthus To bakhus, som forhus, 


bebodd, bra* 


Ombygging 

1895 Nybygg anmeldt 
195? W.C innredet 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkite kturvu rde rJ ng C 
Miljøvurdering B 1 




Prioritering C 




Dato I.?. 1975 
Sign J 4 T, 



Gate 



N. Møllenberg gate 



nr. 



Eldre bilder 



Ul 



Foto 



II. 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 


• 


Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 

- - . 



Gate N. Møllenberggt. nr . 75 ! 
Betegnelse 


Eier 1970 Morken, Birger 

Takst kr. 90 øOO Areal tomt 6l/' m J bygninger 

Bruk Bolig frisersalong 


m 7 


Oppført lo 96 tidligst senest 


omkring 


KJEKT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer 0 


Grunnmur Pusset stein hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Valmtak, skifer. 


Frisesalong i kjeller 


Eksteriør j eV nt fordelte T-post vinduer 
kraftig overbord m. profilering 
konsoller. To-f løyet inng.dør m« 

Interiør Trapp rn. smi j ernsrekkverk » 


m. flat prof # omr. , 

og fortanning båret på 

. fyllinger og overvindu. 


Gardsplass, Grus $ ustelt. 

Uthus To et, bakgård. Som forhus, bebodd, bra. 


Ombygging -^96 Nybygg anmeldt 

1913 Forandring 
1957 W,C innredet 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholds t Ustand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1-7.1975 



J 



Gate 



N. Møllenberg gt. 



nr. 75 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

tor bevaring? 



Fremtidige plener 



I 





■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate N. Møllenberg gate ru- 76a 
Betegnelse 


Eier 1970 Dalemo, Edith 

Takst kr 78 000 Areal tomt 602 m= bygninger 
Bruk Bolig 




Oppfort 1895 tidligst senest 


omkring 


KJ f MT 

Siste brann Tidligere branner 


*HUIT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plantype 


« 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 
Valmtak, skifer 

Tak 


Kjeller 

Delvis. 


Eksteriør T-po s tvinduer , delvis grupper, Flat prof .omramming med 
overbord på konsoller * Prof -hor .bånd under vinduer. 


Interiør 




Gårdsplass, Grus , ustelt. 

Uthus Bakgård i 2 etasjer. Som forhus .Bebodd. Dårlig. 


Ombygging 1895 Nybygg anmeldt. 
195^ WC innredet. 


Tegninger, oppmålinger 

- 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive . 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
A rk itekturvurdering 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 

* 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 







Gate N. Møll enb eir 


7 6A 




Eldre bilder 


Foto 










Litteratur 


Kilder 












Tidligere bygning 






brent/revet 






Kultur-, personalhistorie 

* 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



il. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


N- 


Møllenberg gt. nr. 76B 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Petter Pettersen 

65 000 Areal tomt **93 m* bygninger 

Bolig. 




Oppført 


1891 


tidligst senest 


omkring 


Siste brann 


Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 


Plantype 






■ 


Hovedmaf 






Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset 
Tømmer, 


stein, hel. 
liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak 


Valmtak 


9 betongpanner. 





Eksteriør Delvis modernisert med hele ruter. 



Interiør 

Gårdsplass, Grus . Ustelt. 

uthus Bakhus i 2 etas jer. S. forhus. Bebodd. Bra. 



Ombygging I89O Bygn ■ anmeld t • 

1953 Leilighet innredet i bakgård. 
195^ w n n w 



Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive . 



Vedlikeholdstilatand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering C 

Priori* er ing - 



Dato 



5 



Sign 



1.7. 1975 



— 



Gate 


N. Møllenberg gatenr. 76B 






Eldre bilder 


Foto 


-* 




Litteratur 


Kilder 










Tidligere bygning 
brent/revet 



II. 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for hevanng? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



w<jx« N • Mø 1 1 enoerg gare 
Betegnelse 


nr 9 *7 
nr« / / 




Eier 1970 Jens Mellemseter 

Taket kr, 80 000 Areal tomt 61? 

Bruk Bolig, forretning. 


bygninger rn' 




Oppført 1896 tidligst 


senest 


omkring 


HJl«T 

Sfste brann Tidligere branner 




ÅH TATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 





Plenty pe 



Hovedmål Etasjer 2 



Grunnmur 


Pusset stein, hel. 


Kjeller 


Vegger 


Tømmer, liggende faspanel. 


Under hele huset. 






Forretn, kjeller. 


Tak 


Valmtak, skifer. 






Rennekasse på konsoller. 





Eksterior T-post vinduer delvis i grupper. Flat prof • omr.med 

overbord på konsoller , Prof . hor . bånd med fortanninger 
under vinduer. Brystn, panel . 

Interiør 



Gårdsplass, Grus, ustelt. 

Uthus To etasjes bakhus ♦ Som forhus .Bebodd. 

Ombygging 1 896 Nybygg anmeldt. 

1915 Forandring i kjeller. 

1919 Forandring. 

1960 Forandring av inngang. 



Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



— 







Vedlikeholdstilstand 


B 


Antikvarisk tilstand 


C 


Arkitekturvurdering 


C 


Miljøvurdering 


B 


Priori f ering 


C 


Dato 1*7- 1975. 
Sign J.T, 



Gate 


N.Møllenberg gt. 


nr 77 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REG f STE R FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Nedre Møllenberg gate nr. 78 

Betegnelse 


Eier 1970 Trygve Bjørgan 

Takst kr ^8 000 Arealtomt 5*\6 m* bygninger 

DIUR IV Uil L U 1 V-L m 




Oppført 1891 tidligst senest 


omkring 


*Jt NT 

Siste brann Tidligere branner 


AWI*TT 


D Lj A i"i k XX #• F XV 

oygsnerre 
Arkitekt 


é^^r*.nw p™i ri a Lp 

uppr, or uk 


Plantype 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer. 





Eksteriør Modernisert med hele ruter. 



Interiør 

Gårdsplass, Asfalt, Parkeringsplass, 

Uthus Bakgård i to etasjer. Som forhus. Kontorer. Bra. 

Ombygging l89Q Nybygg anmeldt. 
189^ Forandring. 
1 971 Bruksendring. 



Tegninger, oppmålinger 



- 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive . 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Ark [tekt urvurd åring C 

Miljøvurdering B-C 



Prioritering 



Dato 1.7*1 975 
Sign J #T# 



i Gate 


N,Møllenberg gt. 


nr. 7 8 




— . ~ 




Eldre bilder 




Foto 








Litteratur 



Krlder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, pe rso n a I h i sto rie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

dø i eg nei se 


N.Møllenberg gt. nr. 79 




Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Trondheims Malerforretning 
85000 Areal tomt 779 ml bygninger 

Bolig, forretning. 


m' 


Oppført 


1399 tidligst senest 


o,kr.n 0 


KJ LM! 

Siste brann 


Tidligere branner 


fc.Nl ATT 


Byggherre 

Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer - 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein hel. 
Tømmer, liggende faspanel 
endel pusset mur. 
Valmtak . B e t ongpanner i 


Kjeller 

Under hele huset. 
Forretning i kjeller. 


Eksteriør V 
Interiør 


Jevnt fordelte T-po s tvinduer . med flat prof . omr. Overbore 
på konsoller. En ende pussfasade der alle detaljer i 
panelfasade er forsøkt kopiert. 


Gårdsplass, 
Uthus 


Grus. Ustelt. Heller. 

To etasjers bakhus. Som forhus. Delvis bebodd. Bra. 


Ombygging 

i 


1898 Nybygg anmeldt. 
196O WC innredet. 

■ 




Teg n i n g e r ( oppm ål i nge r 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 






Positive. 




■ 


Vedlikeholdslilstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 






Prioritering 






Dato 1.7.1975. 
Sign J • T. 



Gate 



N.Møllenberg gt, nr. 79 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidig» planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


N.Møllenberg gt. nr - 80 




Eitr 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Margit Tiller 

70 000 Areal tomt kJ9 m * bygninger 
Bolig* 


m J 


Oppfort 


1 89 5 tldliast senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


* 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Pl an type 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein f hel. 

Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak 


Valmtak. Skifer, 




Eksteriør 
Interiør 


Enkel fasade med jevnt fordelte T-pos tvinduer . Delt 
overvindu. Flat prof. omr. ned overbord på konsoller* 
Fortanning under, samt fortannet hor. bånd under vinduer. 
Trapp med smi j erns rekkverk* 


Gårdsplass, 
Uthus 


Heller, gras, velstelt. 

Bakhus, to etg* Som forhus . Bebodd. Bra. 


Ombygging 


1895 Nybygg anmeldt. 
19^6 WC innredet. 
1952 Ominnredning . 

■ 




Teaninaer 


oppmålinger 








0 n ske 1 i g e fora ndring e r 






Omgivelser 






Positive. 






Vedlikeholdstilstand D 
Antikvarisk tilstand C 
Arkite ktur vu rde ri ng C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 






Dato 1 ,7.1975. 
Sign J . T . 



Gate 



N.Møllenberg* gt. nr. 80 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



K.lder 



Tidligere bygning 
brent/ravet 



Kultur person a I h i sto r ie 



Reguleringsplan 




TM hinder 




for bevaring? 




Framtidig* planar 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nedre 
Betegnelse 


Møllenberg gate nr, 82 






- 


Eier 1970 å/S Gyl inders ervic e 

Takst kr. 95 000 Areal tomt 7^9 m* bygninger 

Bruk Bolig 


rn* 






ODDfert 1891 


tidligst senest 




omkring 




KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 




«JTATT 




Byggherre 
Arkitekt 


t 


Op pr. bruk 






Pi an type 










Hovedmål 




Etasjer 2 







Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 



Tak 



Valmtak. Skifer* 



Kjeller 



Under huset 



Eksteriør Modernisert. Nye vinduer i gml. omramming. Smi jernsrekkv srk 



Interier 

Gårdsplass, Grus. Heller. Velstelt. 

Uthus To etg. Som forhus. Bebodd. Bra 



Ombygging 1 89 1 Nybygg anmeldt, 
19 1 8 Garasje oppført. 
197^ Uthus ominnredet* 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Po sit ive . 



VedNkeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering 



Dato 1-7.1975 

Sign J * T « 



J 



Gat* N*Møllenberg gt. 


nr 82 






Eldre bilder 1 


Foto 














Litteratur 

1 








Kilder 

■ 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til Nnder 
for bevaring? 


Fremtidige planer 

■ 


r 








■ 






- 



1 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Opofert 18 96 


tidligst 


senest 


omkring 


HJLM 

Siste brann 


Tidligere branner 




AHUfT 


Byggherre 
Arkitekt 




Op pr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 3 





Gate N.Møllenberg gate 

Betegnelse 



nr. 8*4-86 



Eier 1970 Kristi 
Takst kr. 1 20 000 

Bruk Bolig 



0. Strand, 
Areal tomt 806 bygninger 



m' 



Grunnmur p USS et stein. Hel. 

Vegger Mur. Dels pusset og fuget. 



Tak 



Saltak. Skifer. 



Kjeller 



Under hele huset. 



Eksteriør Pussfasade med enkel prof. i 1, etasje. I 2. og 3» etasje 
vinduer i vertikale felter av fuget tegl. Stukkarbeider 
mellom viduer. T-po st vinduer . 

Interiør 

H 

Gårdsplass, Asfalt. Heller, Ustelt. 

Uthus Garasjer i en etasje. Bra. To-etasjes murhus .^Bebodd. 
— Dårl 



Ombygging 



1896 Nybygg anmeldt, 

1899 Murbyggning oppført, senere nedrast 

1950 WC innredet. 

1953 Hybler innredet på loft. 



1 

Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive . 



Vadlikeholdstilstand b 

Antikvarisk tilstand b~ C 

Arkifekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering Q 



Dato 1.7*1975 
Sign J.T. 



Gate N. Mø llenberg gate 


nr. 84-86 


, 


Eldre bilder 


Fota 


Litteratur 

■ 


Kilder 

■ 


Tidligere bygning 






brent/revet 






Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 






Til hinder 






for bevaring? 






Fremtidige planar 


■ 

■ 


■ 





II. 



I 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



\J<1 It? 

Betegnelse 


N. Møllenberg^t . 


nr. 


'85 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Kraakmo, Arvid m/fl. 

65 000 Areal tomt 272™* 
Bolig 


bygninger 


m* 


Oppført 


1912 tidligst 




Æ - mm m mm. t 

senest 


omkring 


HJtNt 

Siste brann Tidligere branner 






AWTATt 


Byggherre 
Arkitekt 








Ooof bruk 


Plantype 










Hovedmål 








Etasjer 2^ 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel. 
Fuget huggen stein. 


* 




Kjeller 

Under hele huset. 


Tak 


Mansardtak m. midtark 
inntrukne lof tsvindue: 


og 
r* 







Eksteriør Tiln. symmetrisk fasade m. større og mindre todelte 
vinduer. Ingen omramming, buevinduer i midtark. 



Interiør 

Gårdsplass, Asfalt, gras, ustelt. 
Uthus Ingen 

Ombygging 

1912 Nybygg anmeldt 
1972 Fasade endring 



Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



VedMkeholdstHstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkite kt urv u rde ri ng B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 1.7.1975 
Sign J#T. 



—i — 



Gate N * MøllenDerggt. 


nr. 85 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 



Kilder 

I 



Tidligere bygning 
brent revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVA RISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate N - Mø lleiiberg gt. nr , 88 

Betegnelse 


Eier 1970 Lykke-Moholt A/S 

Takst kr. 75000 Areal tomt 463 m 2 , bygninger 

Bruk BoIxét* kontorer 


rn 1 


Oppført 1897 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


4NUT1 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 


■ 


Hoved måi 


Etasjer 3 


Grunnmur P. stein, hel. 

Vegger Mur, dels pusset og fuget. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Saltak, skifer. 





Eksteriør 1 e t. modernisert m, utstillingsvinduer. 2. og 3, et. 
identisk m, nr. 84-86. 



Interiør 



GArdsplass, Heller, grus, hage , ordentlig, 

uthus To et. pulttak, murhus, bebodd, dårlig. 



Ombygging 



I896 Nybygg anmeldt- 
1900 Murbygn. oppført- 
1966 Ombygging. 
1971 Tilbygg på gårdspl 



a s s» 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



— — — — — ■ 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 

Priori*ering C 



Dato 1.7-1975 
Sign J.T. 



Gate N. Møllenberggt 




nr 88 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 








Kilder 


Tidligere bygning 
brent/ re v et 


Kuttur-^ personalhistorie 



M. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONOHEIM Bebyggelse 



Gate N. Møllenfoerggt . 

Betegnelse 


nr. 90 






Eier 1970 Sivertsen, Petra 

Takst kr. 9° 000 Areal tomt ^38 m ? bygn inger 

Bruk Bolig, kontorer 






Oppfart 1900 tidligst 


senest omkring 




Siste brann Tidligere brenner 








Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 3 




Grunnmur Pusset stein, hel. 
Vegger Mur, pusset. 

Ta * Sal tak, skifer 


Kjeller 

U.H. ' 


Eksterier j_ -| # pussfasade m, fuging i store formate 

et. oppdelt vertikalt m. halvsøyler som vinduso 
stukkarbelaer mellom vinduer, Hor. bana mellom I. og 
T~post vinduer. Tof løyet fyllmgsdør som port. 
Interiør 


r. 2. og 3. 

2 r *e¥ S 


Gårdsplass, Betong, trist, 
uthus Ingen 








Ombygging 

1892 Nybygg anmeldt 


Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 








Omgivelser 








I oppløsning 




■ 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand 0 
Arkttekturvurdehng 
Miljøvurdering B 








Prioritering 0 








Dato 1-7.1975 

Sign J-T. 



Gate N » 







■ ■ i 



nr 



90 



_„ 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Ku I tur personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



